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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SALUTE 


DECRETO 17 aprile 2013. 


Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il 
cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376. 


IL MINISTRO DELLA SALUTE 
DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT 


Visto il decreto Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 recante «Nomina dei Ministri», con il quale sono 
stati nominati, tra gli altri, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro della salute; 


Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con 
appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»; 


Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il doping»; 


Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro 
il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»; 


Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440 recante «Regolamento concernente l’organiz- 
zazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute 
nelle attività sportive»; 


Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2012 recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze 
biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi 
della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2012, 
n. 166; 


Visto l'emendamento all’appendice della Convenzione internazionale contro il doping nello sport contenente la 
nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall’ Agenzia 
Mondiale Antidoping (MADA-AMA), pubblicata sul sito internet dell’ Agenzia stessa il 10 settembre 2012 ed in vi- 
gore dal 1° gennaio 2013; 


Acquisita la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute 
nelle attività sportive formulata in data 13 dicembre 2012; 


Considerata la necessità di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente 
attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; 


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 19 marzo 2013; 
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Decreta: 


Art. 1. 


1. È approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all’allegato III, parte integrante del presente decre- 
to, il cui impiego è considerato doping a norma dell’art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista 
adottata con l’appendice I della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXIII 
Conferenza generale UNESCO, ratificata con la legge 26 novembre 2007, n. 230 e con l'emendamento all’appendice 
della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gen- 
naio 2013 e riportata nell’allegato I, parte integrante del presente decreto. 


2. La lista di cui all’allegato III è costituita dalle seguenti sezioni: 

a) sezione 1: classi vietate; 

b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; 

c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; 

d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; 
e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati. 


3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all’allegato II, parte integrante 
del presente decreto. 


Art. 2. 


1. Il presente decreto sostituisce il decreto 18 maggio 2012, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. 


Roma, 17 aprile 2013 


Il Ministro della salute 
BALDUZZI 


Il Ministro 
per gli affari regionali, 
il turismo e lo sport 
GNUDI 


Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 9, foglio n. 108 
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ALLEGATO / 


Codice Mondiale Antidoping 


LA LISTA DELLE SOSTANZE E 
METODI PROIBITI 2013 


STANDARD 
INTERNAZIONALE 


Il testo ufficiale della Lista è depositato presso la WADA ed è pubblicato in In- 
glese e Francese. In caso di disparità tra la versione Inglese e quella Francese, 
farà fede la versione Inglese. 


(www.wada-ama.org, 2013 Prohibited List.pdf) 


Questa Lista è in vigore dal 1° Gennaio 2013 
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LA LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI 2013 
CODICE MONDIALE ANTIDOPING 


In vigore dal 1° Gennaio 2013 


In accordo con l'articolo 4.2.2 del Codice Mondiale Antidoping, tutte le Sostanze 
Proibite devono essere considerate “Sostanze Specificate” ad eccezione delle 
Sostanze incluse nelle classi S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, e dei Metodi Proibiti Mi, 
M2 e M3. 


SOSTANZE E METODI SEMPRE PROIBITI 
(IN e FUORI COMPETIZIONE) 


SOSTANZE PROIBITE 


SO. SOSTANZE NON APPROVATE 


Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate 
e che non sia stata oggetto di approvazione da parte di autorità sanitarie governative di rego- 
lamentazione per l'uso terapeutico umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clini- 
co o non più autorizzati, farmaci in fase di sviluppo, nonché sostanze approvate soltanto ad uso 
veterinario) è sempre proibita. 


S1. AGENTI ANABOLIZZANTI 


Gli agenti anabolizzanti sono proibiti. 


a. Gli Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA) esogeni*, includono: 

1-androstenediolo (5a-androst-1-ene-38,17B-diolo); 1-androstenedione (5a-androst-1- 
ene-3,17-dione); bolandiolo (estr-4-ene-3B,17B-diolo); bolasterone; boldenone; boldione 
(androsta-1,4-diene-3,17-dione); calusterone; clostebol; danazolo([1,2]ossazolo [4', 5’:2, 
3]pregna-4-en-20-in-17a-olo); deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17-idrossi-17a-metil- 
androsta-1,4-dien-3-one); desossimetiltestosterone (17a-metil-5a-androst-2-en-17-olo); 
drostanolone; etilestrenolo (19-norpregna-4-en-170-olo); fluossimesterone; formebolo- 
ne; furazabolo (17a-metil [1,2,5] ossadiazolo [3',4':2,3]-5a-androstan-17B-olo); gestrino- 
ne; 4-idrossitestosterone (4,17-diidrossiandrost-4-en-3-one); mestanolone; mesterolo- 
ne; metenolone; metandienone (17p-idrossi-17a-metilandrosta-1,4-dien-3-one); metan- 
driolo; metasterone (17p-idrossi-20,17a-dimetil-5a-androstan-3-one); metildienolone 
(17B-idrossi-17a-metilestra-4,9-dien-3-one); metil-1-testosterone (178-idrossi-17a-metil- 
5a-androst-1-en-3-one); metilnortestosterone (178-idrossi-17a-metilestr-4-en-3-one); me- 
tiltestosterone; metribolone (metiltrienolone, 17-idrossi-17a-metilestra-4,9,11-trien-3- 
one); mibolerone; nandrolone; 19-norandroste-nedione (estr-4-ene-3,17-dione); norbo- 
letone; norclostebol; noretandrolone; ossabolone; ossandrolone; ossimesterone; os- 
simetolone; prostanozolo (17B-[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1 H-pirazolo[3,4:2,3]-5a- 
androstano); quinbolone; stanozololo; stenbolone; i-testosterone (17-idrossi-5a- 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


androst-1-en-3-one); tetraidrogestrinone (17-idrossi-18a-omo-19-nor-17a-pregna-4,9,11- 
trien-3-one);trenbolone (17f-idrossiestr-4,9,11-trien-3-one); ed altre sostanze con simile 
struttura chimica o simile/i effetto/i biologico/i. 


b. Gli SAA endogeni** quando somministrati per via esogena: 


androstenediolo (androst-5-ene-3B,17B-diolo); ‘androstenedione (androst-4-ene-3,17- 
dione); diidrotestosterone (17-idrossi-5a-androstan-3-one); prasterone (deidroepiandro- 
sterone, DHEA, 3p-idrossiandrost-5-en-17-one); testosterone 


ed i seguenti metaboliti ed isomeri che includono ma non sono limitati ad essi: 
5a-androstan-30,17a-diolo; 5a-androstan-30,17}-diolo; 5a-androstan-3},17a-diolo; 
5a-androstan-3},17-diolo; androst-4-ene-3a0,17a-diolo; androst-4-ene-30,17- 
diolo; androst-4-ene-38B,17a-diolo; androst-5-ene-30,17a-diolo; androst-5-ene- 
30,17p-diolo; androst-5-ene-3},17a-diolo; 4-androstenediolo (androst-4-ene-3B,17p- 
diolo); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-diidrotestosterone; epitesto- 
sterone; etiocholanolone; 3a-idrossi-5a-androstan-17-one; 3f-idrossi-5a-androstan- 
17-one; 7a-idrossi-DHEA, 7p-idrossi-DHEA, 7-keto-DHEA, 19-norandro-sterone; 19- 
noretiocolanolone. 


2. Altri agenti anabolizzanti, che includono ma non sono limitati ad essi: 
Clenbuterolo, modulatori selettivi del recettore degli androgeni (SARM), tibolone, ze- 


ranolo, zilpaterolo. 


Relativamente a questa sezione: 

*"esogeno” si riferisce a una sostanza che non può essere prodotta naturalmente 
dall'organismo. 

**"endogeno” si riferisce a una sostanza che può essere prodotta naturalmente dall'organismo. 


S2. ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE 
Sono proibite le seguenti sostanze ed i loro fattori di rilascio: 


1. Agenti stimolanti l’eritropoiesi [ad es. eritropoietina (EPO), darbepoetina (dE- 
PO), stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF), metossi polietilen glicol- 
epoetina beta (CERA), peginesatide (Hematide)]; 

Gonadotropina corionica (CG) e Ormone luteinizzante (LH) proibiti negli uomini; 
Corticotropine; 

Ormone della crescita (Growth Hormon, GH), fattore di crescita insulino-simile 
(IGF-1), fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGFSs), 
fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte Growth Factor, HGF), fattori di 
crescita meccanici (Mechano Growth Factors, MGFs), fattori di crescita di deri- 
vazione piastrinica (P/atelet-Derived Growth Factor, PDGF), fattore di crescita 
vascolare-endoteliale (Vascular-Endotelial Growth Factor, VEGF) ed ogni altro 
fattore di crescita che influenzi la sintesi/degradazione di proteine, di muscoli, tendini o 
legamenti, la vascolarizzazione, utilizzazione di energia, capacità rigenerativa o transdif- 
ferenziazione del tipo di fibra 

ed altre sostanze con struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i. 


PUN 


S3. BETA-2 AGONISTI 

Sono proibiti tutti i beta-2 agonisti (inclusi, ove pertinenti, entrambi gli isomeri ottici), ad ecce- 
zione del salbutamolo per via inalatoria (al massimo 1600 microgrammi nell'arco delle 24 ore), 
formoterolo per via inalatoria (dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore) ed 
il salmeterolo se assunto per via inalatoria nel rispetto del regime terapeutico indicato dalle ca- 
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se produttrici. 

La presenza nelle urine di salbutamolo in quantità superiore a 1000 ng/ml o di formoterolo in 
quantità superiore a 40 ng/ml fa presumere un uso non terapeutico della sostanza e dovrà es- 
sere considerata Esito Avverso (positività al controllo antidoping), tranne nel caso in cui l’Atleta 
provi, attraverso uno studio farmacocinetico controllato, che il risultato anomalo sia la conse- 
guenza dell'uso di una dose terapeutica assunta per via inalatoria fino al valore massimo sopra 
indicato. 


S4. MODULATORI ORMONALI E METABOLICI 


Sono proibite le seguenti classi: 

1. Inibitori dell’aromatasi che includono, ma non sono limitati a: aminoglutetimide, 
anastrozolo, androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione), 4- 
androstene-3,6,17 trione (6-o0xo0), exemestano, formestano, letrozolo, testolat- 
tone. 

2. Modulatori selettivi del recettore degli estrogeni (SERM) che includono, ma non 
sono limitati a: raloxifene, tamoxifene, toremifene. 

3. Altre sostanze anti-estrogeniche che includono, ma non sono limitate a: clomifene, 
ciclofenil, fulvestrant. 

4. Agenti che modificano la/e funzione/i della miostatina che includono, ma non so- 
no limitati a: inibitori della miostatina. 

5, Modulatori metabolici: 

a) Insuline 

b)  Agonisti (ades. GW 1516) del recettore 3 attivato dal Proliferatore del Pe- 
rossisoma (PPARS) e gli agonisti (ad es. AICAR) dell'asse PPARS-AMP- 
protein chinasi attivato (AMPK). 


S5. DIURETICI ED ALTRI AGENTI MASCHERANTI 

Gli agenti mascheranti sono proibiti. Essi includono: 

diuretici, desmopressina, espansori del plasma (ad es. glicerolo; somministrazione en- 
dovenosa di albumina, destrano, amido idrossietilico e mannitolo), probenecid 

ed altre sostanze con effetto/i biologico/i simile/i. 


La somministrazione locale di felipressina in anestesia dentale non è proibita 


I diuretici includono: 

acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, clortalidone, acido etacrinico, fu- 
rosemide, indapamide, metolazone, spironolattone, tiazidi (ad es. bendroflumetiazide, 
clorotiazide, idroclorotiazide), triamterene 

ed altre sostanze con una struttura chimica simile o simile/i effetto/i biologico/i (ad eccezione 
del drospirenone, pamabromo e della somministrazione topica di dorzolamide e brinzolamide, 
che non sono proibite). 


L'uso In e Fuori Competizione, nella misura in cui è applicabile, di qualsiasi quantità di una so- 
stanza soggetta ad un valore soglia (ossia formoterolo, salbutamolo, catina, efedrina, metilefe- 
drina e pseudoefedrina) in associazione con un diuretico o altro agente mascherante richiede il 
rilascio di una specifica Esenzione a Fini Terapeutici (TUE) per quella sostanza, in aggiunta 
all'esenzione rilasciata per il diuretico o altro agente mascherante. 
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METODI PROIBITI 


M1. MANIPOLAZIONE DEL SANGUE E DEI COMPONENTI DEL SANGUE 


Sono proibiti i seguenti metodi: 

1. La somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di san- 
gue autologo, omologo o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origi- 
ne. 

2. Potenziamento artificiale dell'assorbimento, del trasporto o del rilascio di ossigeno, che in- 
cludono, ma non sono limitati alle sostanze chimiche perfluoridiche, all’efaproxiral 
(RSR13) e a prodotti di emoglobina modificata (ad es. sostituti del sangue basati 
sull'emoglobina, prodotti di emoglobina microincapsulata), ad esclusione dell'ossigeno 
supplementare. 

3. Qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue 
con mezzi fisici o chimici. 

M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA 

Sono proibiti i seguenti metodi: 

de È proibita la manipolazione, o tentata manipolazione, per alterare l'integrità e la conformi- 
tà dei Campioni raccolti in occasione di Controlli Antidoping. Questi includono ma non si 
limitano alla sostituzione e/o alterazione dell'urina (ad es. proteasi). 

2. Sono proibite le infusioni e/o le iniezioni endovenose di più di 50 ml per un periodo di 6 


ore ad eccezione di quelle legittimamente ricevute nel corso di ricoveri in ospedale o di in- 
dagini cliniche. 


M3. DOPING GENETICO 
Sono proibiti i seguenti metodi, cha hanno la capacità di migliorare la performance atletica: 
1. Il trasferimento di polimeri di acidi nucleici o sequenze di acido nucleico; 


2. L'utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate. 
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SOSTANZE PROIBITE IN COMPETIZIONE 


In competizione, in aggiunta alle classi sopra indicate da SO a S5 e da 
M1 a M3, sono proibite le seguenti classi: 


SOSTANZE PROIBITE 


S6. STIMOLANTI 


Sono proibiti tutti gli stimolanti (inclusi, ove pertinenti, entrambi gli isomeri ottici), ad eccezio- 
ne dei derivati dell’imidazolo ad uso topico e degli stimolanti inclusi nel Programma di Monito- 


raggio 2013 della WADA *. 


Gli stimolanti comprendono: 


a: Stimolanti “Non Specificati”: 


adrafinil; amfepramone; amifenazolo; amfetamina; amphetaminil; benfluorex; ben- 
zfetamina; benzilpiperazina; bromantan; clobenzorex; cocaina; cropropamide; crote- 
tamide; dimetilamfetamina; etilamfetamina; famprofazone; fencamina; fenetillina; 
fenfluramina; fenproporex; furfenorex; mefenorex; mefentermina; mesocarbo; me- 
tamfetamina (d-); p-metilamfetamina; metilenediossiamfetamina; metilenediossime- 
tamfetamina; modafinil; norfenfluramina; fendimetrazina; fenmetrazina; fentermina; 
4-fenilpiracetam (carfedon); prenilamina; prolintane. 


Uno stimolante non espressamente elencato in questa sezione è una “Sostanza Specificata”. 


b: Stimolanti “Specificati” ivi compresi 


adrenalina**; catina***; efedrina****; etamivan; etilefrina; fenbutrazato; fencam- 
famina; eptaminolo; isometeptene; levometamfetamina; meclofenossato; metilefe- 
drina****; metilexaneamina (dimetilpentilamina); metilfenidato; nichetamide; nor- 
fenefrina; octopamina; oxilofrine; paraidrossiamfetamina; pemolina; pentetrazolo; 
fenprometamina; propilesedrina; pseudoefedrina*****; selegilina; sibutramina; 
stricnina; tuaminoeptano 

ed altre sostanze con una struttura chimica simile o con simile/i effetto /i biologico/i. 


* Le seguenti sostanze incluse nel Programma di Monitoraggio 2013 (bupropione, caffeina, ni- 
cotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradolo, sinefrina) non sono considerate Sostanze 
Proibite. 

** La somministrazione locale (ad es. nasale, oftalmologica) di adrenalina o in associazione 
ad agenti anestetici locali non è proibita. 

*** La catina è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 5 microgrammi 
per millilitro. 

**** L'efedrina e la metilefedrina sono proibite quando la loro concentrazione nelle urine è 
superiore a 10 microgrammi per millilitro. 

***** La pseudoefedrina è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 
150 microgrammi per millilitro. 
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S7. NARCOTICI 

Sono proibite le seguenti sostanze: 

buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), fentanil e suoi derivati, idromor- 
fone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, pentazocina, petidina. 

S8. CANNABINOIDI 

Sono proibiti i cannabinoidi naturali (ad es. cannabis, hashish, marijuana) o sintetici delta 9- 
tetraidrocannabinolo (THC) e i cannabinomimetici (ad es. “Spice” (una droga contenente 
JWH018, JWH073, HU-210). 

S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI 


Sono proibiti tutti i glucocorticosteroidi quando somministrati per via orale, endovenosa, intra- 
muscolare o rettale. 


SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI SPORT 


Pi1. ALCOOL 


L'alcool (etanolo) è proibito solo In Competizione, nei seguenti sport. 
La rilevazione verrà effettuata mediante analisi del respiro e/o analisi del sangue. La soglia di 
violazione delle norme antidoping (valori ematologici) è stabilita in 0.10 g/l. 


e Aeronautica (FAI) ° Karate (WKF) 
e Tiro con l’arco (FITA) C) Motociclistica (FIM) 
e Automobilismo (FIA) ® Motonautica (UIM) 


P2. BETA-BLOCCANTI 


Salvo diversamente specificato, i beta-bloccanti sono proibiti solo In Competizione, nelle se- 
guenti discipline sportive. 

° Tiro con l'arco (FITA) (proibiti anche Fuori Competizione) 

Automobilismo (FIA) 

Biliardo (tutte le discipline) (WCBS) 

Freccette (WDF) 

Golf (IGF) 

Tiro (ISSF, IPC) (proibiti anche Fuori Competizione) 

Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobati- 
co e halfpipe/big air dello snowboard 


I beta-bloccanti includono, ma non sono limitati a: 


Acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, 
carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, Ievobunololo, metipranololo, metoprolo- 
lo, nadololo, oxprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo. 
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ALLEGATO II 


CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI 
CLASSI DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FAR- 
MACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO È 
CONSIDERATO VIETATO PER DOPING 


La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, istituita e regolamentata dalla Legge 
14dicembre 2000, n. 376 e dal decreto interministeriale 31 ottobre 2001, n.440, ha predisposto la lista 
di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche vietate 


per doping in base ai seguenti criteri e modalità. 


A) CRITERI GENERALI: 

1. La lista intende perseguire l’obiettivo di garantire la certezza della conoscenza e la tutela di coloro 
che praticano lo sport. 

2. La lista, sulla base dei criteri adottati, è aggiornabile secondo le modalità più avanti definite. 

3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche e metodi, il cui impiego è considerato doping, sono state 
individuate, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge 376/2000, nel rispetto delle disposizioni della 
Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, n. 522 e delle disposizio- 
ni della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXII Confe- 


renza generale UNESCO, ratificata ai sensi della Legge 26 novembre 2007, n. 230. 


B) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATI- 
CHE E METODI VIETATI 

La lista delle sostanze e medicinali vietati per doping è composta da quattro sezioni. La quinta sezione 
riguarda le pratiche e metodi vietati per doping: 

SEZIONE 1 - CLASSI VIETATE; 

SEZIONE 2 - PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE; 

SEZIONE 3 - MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI; 

SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RE- 
LATIVI MEDICINALI; 

SEZIONE 5 - PRATICHE E METODI VIETATI. 
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1. I principi attivi vietati per doping sono stati individuati sulla base delle rispettive caratteristiche chi- 
mico-farmacologiche, ai sensi dell’ art.2, comma 2 della Legge 376/2000. 

2. Nei principi attivi vietati per doping devono considerarsi compresi i loro sali, esteri,complessi e ste- 
reoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata. Ove previsto dalla Lista internazionale di ri- 
ferimento, devono intendersi comprese nelle varie classi tutte le sostanze con struttura chimica simile a 
quelle espressamente indicate e/o capaci di esplicare attività farmacologica vietata per doping. 

3. Nella Sezione I, la Classe SO comprende qualsiasi farmaco in via di sviluppo o ogni altra sostanza 
farmacologicamente attiva non ancora autorizzata da parte dell’ Agenzia Italiana del Farmaco per un 
impiego terapeutico nell’uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico o non più auto- 
rizzati) nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario. Queste sostanze sono sempre vietate in e 
fuori competizione. 

4. Per i medicinali, contenenti principi attivi singoli od in associazione, vietati per doping, dei quali è 
consentito l’uso topico, è proibita un’assunzione diversa (per schema posologico e/o per via di sommi- 
nistrazione) da quella indicata nell’ Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC). 

5. Le preparazioni contenenti stimolanti (Classe S6 — Simpatico-mimetici singoli ed in associazione) 
sono proibiti; fanno eccezione 1 derivati dell’imidazolo ad uso topico e gli stimolanti inclusi nel Pro- 
gramma di Monitoraggio 2013. 

6. Le preparazioni contenenti glucocorticosteroidi (classe S9) sono proibite quando somministrati per 
via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale. 

7.1 medicinali contenenti alcool etilico (Classe P1) non sono riportate nella Sezione 3, in quanto tale 
sostanza è presente nelle comuni preparazioni farmaceutiche solo come eccipiente. 

8. Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva non è permesso l’impiego di medicinali, 
per i quali non è prevista nell’AIC l’autorizzazione per uso pediatrico. 

9. La ripartizione in classi delle pratiche e metodi vietati è stata determinata ai sensi dell’art.2, comma 
2 della Legge 376/2000. 

10. La Commissione partecipa ai programmi di monitoraggio previsti dagli organismi 

internazionali sull’uso di sostanze e pratiche attualmente inserite e non inserite nell’allegato III al pre- 
sente decreto, al fine di evidenziarne l’eventuale uso non corretto nell’ambito delle attività sportive. 

11. Nella sezione 2 sono indicati tutti 1 principi attivi vietati, compresi quelli di cui attualmente non è in 
commercio, in Italia, alcun prodotto medicinale. 

12. Nelle sezioni 3 e 4 sono compresi tutti i medicinali, contenenti principi attivi vietati per doping, per 


1 quali sia stata rilasciata dall’AIFA autorizzazione all'immissione in commercio (AIC). 
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13. Nella sezione 3 sono indicate altresì, per ciascun medicinale, le confezioni autorizzate e le eventuali 
relative note indicate in base al presente decreto. Nelle associazioni la sostanza vietata è quella indicata 
per prima 0, comunque, a carattere grafico particolare. Per 1 medicinali contenenti principi attivi vietati 
per doping e descritti nella Farmacopea Ufficiale Italiana, sono da comprendere tutti i dosaggi, le forme 
farmaceutiche e le confezioni presenti in Italia sul mercato. In particolare, per quanto riguarda 1 prodot- 
ti medicinali a base di Mannitolo e Glicerolo sono da ritenersi compresi soltanto i dosaggi e le soluzio- 
ni predisposte per somministrazione endovenosa. 

14. L’esenzione per uso terapeutico delle sostanze e pratiche vietate è consentita, ai sensi dell’art. 1, 
comma 4 della legge 376/2000, nel rispetto dei regolamenti sportivi. 

15. Nella sezione 4, per favorire la consultazione della lista, i principi attivi ed i relativi 

medicinali sono disposti in ordine alfabetico con l’indicazione della sigla della classe vietata per doping 


a cui appartengono. 


MODALITÀ DI REVISIONE DELLA LISTA 

Ai sensi dell’art.2, comma 3 della Legge 376/2000, nonché, per quanto riguarda la periodicità annuale, 
in aderenza alle statuizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata 
con la legge 522/1995, e nella Convenzione internazionale contro il doping nello sport stipulata a Parigi 
il 16 ottobre 2005, ratificata con la legge 230/2007, e, in particolare, del Codice Mondiale Antidoping 
trascritto nella Appendice I di tale ultima Convenzione, la Lista viene sottoposta a revisione ed aggior- 
namento periodico da parte della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, con l’ausilio 
della Banca Dati dell’ Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nonché attraverso i dati registrativi, secon- 
do le procedure autorizzative comunitarie e le elaborazioni fornite dall'Osservatorio Nazionale sull'Im- 
piego dei Medicinali e dall'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche. 

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping attua periodicamente una verifica delle so- 
stanze e/o delle pratiche vietate per doping, al fine di individuare sostanze e/o pratiche mediche da in- 
serire in tale lista. 

L’inserimento viene attuato al termine di una attività di valutazione e dopo aver informato gli organi- 


smi internazionali competenti. 
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ALLEGATO III 
Sezione 1 


CLASSI VIETATE 


So SOSTANZE NON APPROVATE 


Qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto 
indicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per 
un impiego terapeutico nell'uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico o non più 
autorizzati, designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario) è sempre 


proibita.* 
oi AGENTI ANABOLIZZANTI 
i ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E 
SOSTANZE CORRELATE 
39 BETA-2 AGONISTI 
24 MODULATORI ORMONALI E METABOLICI 
s? DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
ll Proibiti solo IN GARA 
3° STIMOLANTI 
si NARCOTICI 
nia CANNABIS SATIVA, INDICA E DERIVATI 
Sa CORTICOSTEROIDI 
Il. Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT 
ii ALCOOL 
PE BETABLOCCANTI 


* Vedi allegato II lettera b comma 3 
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Sezione 2 


PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI 
ALLE CLASSI VIETATE 
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Proibiti IN e FUORI GARA 


AGENTI ANABOLIZZANTI 


Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione 
18-alfa-omo-17beta-idrossiestr-4en-3one 
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione) 
19-norandrosterone (3alfa-idrossi-5alfa-estran-17-one) 
19-noretiocolanolone (3alfa-idrossi-5beta-estran-17-one) 
19-nortestosterone (nandrolone; 17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 
1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo) 
1-androstenedione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione) 
1-testosterone (delta1-diidro-testosterone; 17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one) 
3alfa-idrossi-5alfa-androstan-17-one 
3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one 
4-androstenediolo (androst-4-ene3beta,17beta-diol) 
4-idrossitestosterone (4,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one) 
5alfa-androstane-3alfa,17alfa-diolo 
5alfa-androstane-3alfa,17beta-diolo 
5alfa-androstane-3beta,17alfa-diolo 
5alfa-androstane-3beta,17beta-diolo 
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) 
7alfa idrossi-DHEA 
7beta idrossi-DHEA 
7keto-DHEA 
androst-4-ene-3alfa,17alfa-diolo 
androst-4-ene-3alfa,17beta-diolo 
androst-4-ene-3beta,17alfa-diolo 
androst-5-ene-3alfa,17alfa-diolo 
androst-5-ene-3alfa,17beta-diolo 
androst-5-ene-3beta,17alfa-diolo 
androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diolo) 
androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) 
bolandiolo (estr-4-ene-3beta,17beta-diolo) 
bolasterone (7alfa,17alfa-dimetil-androst-4-ene-17beta-olo) 
boldenone (17beta-idrossi-androsta-1,4-diene-3-one) 
boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione) 
calusterone (17beta-idrossi-7beta,17alfa-dimetil-androst-4-ene-3-one) 
clostebol (4-Chloro-17beta-hydroxyandrost-4-en-3-one) 
danazolo 
deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one) 
deidroepiandrosterone (dhea; 3beta-idrossi-androst-5-ene-17-one) 
delta1-androstene-3,17-dione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione) 
delta1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo) 
desossimetiltestosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-ene-17beta-olo) 
DHEA (vedi "deidroepiandrosterone') 
diidrotestosterone (17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 
drostanolone (2alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 
epi-diidrotestosterone (17alfa-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 
epitestosterone (17alfa-idrossi-androst-4-ene-3-one) 
etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17alfa-olo) 
etiocolanolone 
fluossimesterone (9alfa-fluoro-17alfa-meti/-11beta,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one) 
formebolone (2-formil-11alfa,17beta-diidrossi-17alfa-metik-androsta-1,4-diene-3-one) 
furazabolo (17alfa-metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]-5alfa-androstan-17beta-olo) 
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gestrinone 
mestanolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 
mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 
metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one) 
metandriolo (3beta,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androst-5-ene) 
metasterone (17beta-idrossi-2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstan-3-one) 
metenolone (1-metil-17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one) 
metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one) 
metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9-diene-3-one) 
metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estr-4-ene-3-one) 
metiltestosterone 
metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one) 
metribolone/metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one) 
mibolerone (7alfa,17alfa-dimetil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 
nandrolone (vedi "19-nortestosterone") 
norboletone (13beta,17alfa-dietil-17beta-idrossi-gon-4-ene-3-one) 
norclostebol (4-cloro-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 
noretandrolone (17alfa-eti-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 
ossimesterone (4,17beta-didrossi-17alfa-metil-androst-4-ene-3-one) 
ossimetolone (2-idrossimetilene-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstan-3-one) 
oxabolone (4-idrossi-19-nortestosterone; 4,17beta-diidrossi-estr-4-ene-3-one) 
oxandrolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-2-ossi-5alfa-androstan-3-one) 
prasterone (vedi "deidroepiandrosterone") 
prostanozolo (17beta-[(tetraidropiran-2-yl)ossi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5alfa-androstano) 
quinbolone (17beta(ciclopent-1'-en etere)-androst-1,4-diene-3-one) 
stanozololo ([3,2-c] pirazolo-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstano) 
stenbolone (17beta-idrossi-2-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one) 
testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one) 
tetraidrogestrinone (18alfa-omo-pregna-4,9,11-trien-17beta-0/-3-one) 
trenbolone (17beta-idrossi-estra-4,9,11-triene-3-one) 

Altri 
clenbuterolo 
SARMSs (Modulatori selettivi dei recettori degli androgeni) 
tibolone 


zeranolo 
zilpaterolo 


Proibiti IN e FUORI GARA 


ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E È 


SOSTANZE CORRELATE 


Gonadotropine - derivati e complessi | 
corifollitropina alfa 
follitropina alfa 
follitropina beta 
gonadotropina corionica (hCG) 
hCG (vedi "gonadotropina corionica") 
LH 
lutropina alfa 
menotropina 
urofollitropina 
Corticotropine e derivati 
ACTH (vedi "tetracosactide') 
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tetracosactide (ACTH) 


Somatropina e fattori di rilascio 
hGH (vedi "somatropina') 
mecasermina 
somatorelina 
somatropina (hGH) 

Ormoni liberatori delle gonadotropine 
buserelina 
gonadorelina 
goserelina 
istrelina 
leuprorelina 
nafarelina 
triptorelina 

Eritropoietine - derivati e complessi e altri agenti che stimolano l'eritropoiesi | 
darbepoetina 
epoetina alfa (eritropoietina alfa) 
epoetina beta (eritropoietina beta) 
epoetina delta (eritropoietina delta) 
epoetina gamma (eritropoietina gamma) 
epoetina omega (eritropoietina omega) 
epoetina teta (eritropoietina teta) 
epoetina zeta 
metossipolietilenglicole-epoetina beta (CERA) 
peginesatide (ematide) 
stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF) 

Fattori di crescita e sostanze correlate 
fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte Growth Factor, HGF) 
fattore di crescita di derivazione piastrinica (Platelet-Derived Growth Factor, PDGF) 
fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) 
fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vascular-Endothelial Growth Factor, VEGF) 
fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGFs) 
fattori di crescita meccanici (Mechano Growth factors, MGFs) 


Proibiti IN e FUORI GARA 


BETA-2 AGONISTI 


Altri agenti anabolizzanti - agonisti selettivi dei recettori beta 2 adrenergici, 
singoli e in associazione 

bambuterolo 

bitolterolo 

clenbuterolo 

esoprenalina 

fenoterolo 

formoterolo Nota: positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine superiori a 40 ng/ml 

indacaterolo 

Isoetarina 

pirbuterolo 

procaterolo 

reproterolo 

rimiterolo 

ritodrina 

salbutamolo Nota: positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml 
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salmeterolo 
terbutalina 

tretochinolo 
tulobuterolo 


Proibiti IN e FUORI GARA 


MODULATORI ORMONALI E METABOLICI “i 


Inibitori della aromatasi 
4-androstene-3,6,17 triene (6-ox0) 


aminoglutetimide 

anastrozolo 

androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione) 
exemestane 

formestan 

letrozolo 

testolattone 

vorozolo 


Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni (SERM) 
bazedoxifene 
raloxifene 
tamoxifene 
toremifene 
Altre sostanze ad attività antiestrogenica 
cetrorelix 
ciclofenil 
clomifene 
fulvestran 
ganirelix 


Agenti modificanti la funzione della miostatina 


Altre sostanze che modificano la funzione della miostatina 
Inibitori della miostatina 


Modulatori Metabolici 

insulina aspart 

insulina detemir 

insulina glulisina 

insulina lispro 

insulina umana 

insulina umana glargine 

insulina umana isofano 

insulina zinco-umana 

agonisti (ad es. AICAR) dell'asse PPARS-AMP-protein chinasi attivato (AMPK) 

agonisti (ad es. GW 1516) del recettore delta attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARS) 
Proibiti IN e FUORI GARA 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


Diuretici osmotici 


mannitolo 
Tiazidi 
bendroflumetiazide 


benzotiazide 
butizide 
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ciclopentiazide 
ciclotiazide 
clorotiazide 
idroclorotiazide 
idroflumetiazide 
mebutizide 
meticlotiazide 
metilclortiazide 
politiazide 
triclormetiazide 
Sulfonamidi 
bumetanide 
chinetazone/quinetazone 
clofenamide 
clopamide 
cloroxolone 
clortalidone 
fenquizone 
furosemide 
indapamide 
mefruside 
mersalile 
meticrane 
metolazone 
piretanide 
torasemide 
xjpamide 
Derivati dell'acido arilossiacetico 
acido etacrinico 
Altri diuretici ad azione diuretica maggiore 
etozolina 


Antagonisti dell'aldosterone 
canrenone 
eplerenone 
potassio canrenoato 
spironolattone 
Diuretici risparmiatori di potassio, singoli e in associazione 
amiloride 
triamterene 
Preparati favorenti l'escrezione di acido urico 
probenecid 
Inibitori dell'anidrasi carbonica 
acetazolamide 
brinzolamide 
diclofenamide 
dorzolamide 


Plasma expanders (v. anche Sezione 5 - Classe M2) 
albumina 
amido idrossietilato (etamido - HES) 
destrano 
glicerolo 
mannitolo 
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Vasopressina e analoghi 
argipressina 
desmopressina 
lipressina 
omipressina 
terlipressina 


Proibiti solo IN GARA 


STIMOLANTI 


Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B 


selegilina 
Simpaticomimetici, singoli e in associazione 
nafazolina 
oximetazolina 
tetrizolina 
tramazolina 
tuaminoeptano 
xilometazolina 
Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione 
efedrina Nota: positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml 
metilefedrina Nota: positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml 
pseudoefedrina Nota: Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 150 mcg/ml 
Adrenergici e dopaminergici 
adrenalina 
dimetofrina 
dobutamina 
dopamina 
etilefrina 
fenoldopam 
ibopamina 
isoprenalina 
midodrina 
noradrenalina 


Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione 
adrafinil 
amfepramone (dietilpropione) 
amfetamine 
amfetaminil 
amifenazolo 
‘amineptina 
benfluorex 
benzfetamina 
benzilpiperazina 
bromantan 
carfedon (4-fenilpiracetam) 
catina Nota: positività ai tests per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 5 mcg/ml 
ciclazodone 
clobenzorex 
cocaina 
cropropamide 
crotetamide 
dimetilamfetamina 
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eptaminolo 
etamivan 
etilamfetamina 
famprofazone 
fenbutrazato 
fencamfamina 
fencamina 
fendimetrazina 
fenetillina 
fenfluramina 
fenmetrazina 
fenprometamina 
fenproporex 
fentermina 
foledrina 
furfenorex 
isometeptene 
levometamfetamina 
meclofenoxato 
mefenorex 
mefentermina 
mesocarbo 
metamfetamina 
metilamfetamina 
metilendiossiamfetamina 
metilendiossimetamfetamina 
metilexaneamina 
metilfenidato 
metossifenamina 
modafinil 
niketamide 
norfenefrina 
norfenfluramina 
octopamina 
ortetamina 
oxilofrina 
paraidrossiamfetamina 
parametilamfetamina 
pemolina 
pentetrazolo 
prenilamina 
prolintano 
propilesedrina 
sibutramina 
stricnina 
tranilcipromina 


Proibiti solo IN GARA 


NARCOTICI 


alfentanile 

buprenorfina 

butorfanolo 
destromoramide 
diamorfina (eroina) 
eroina (vedi "diamorfina") 
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fentanil 
idromorfone 
metadone 
morfina 
ossicodone 
ossimorfone 
pentazocina 
petidina 
remifentanil 
sufentanil 


Proibiti solo IN GARA 


CANNABIS SATIVA, INDICA E DERIVATI Si 


dronabinolo 

nabilone 

preparati attivi della cannabis (es. hashish, marijuana) o preparati contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) sintetico. 
Cannabinomimetici (es. JWH018, JWH073, JWH122, JWH250, HU-210) 


Proibiti solo IN GARA 


CORTICOSTEROIDI 


beclometasone 
betametasone 
budesonide 
ciclesonide 
clobetasone 
cloprednolo 
cortisone 
cortivazolo 
deflazacort 
desametasone 
desonide 
desossicortone 
fludrocortisone 
flunisolide 
fluocinolone 
fluocortolone 
fluorometolone 
fluprednisone 
fluticasone 
formocortal 
idrocortisone 
meprednisone 
metilprednisolone 
mometasone 
parametasone 
prednilidene 
prednisolone 
prednisone 
rimexolone 
triamcinolone 
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Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT 


ALCOOL 


Serie generale - n. 160 


Costituisce doping il raggiungimento dei seguenti livelli di alcoolemia: 
Aeronautica (FAI) (0,10 g/l) 

Automobilismo (FIA) (0,10 g/l) 

Karate (WKF) (0,10 g/l) 

Motociclismo (FIM) (0,10 g/1) 

Tiro con l'Arco (FITA) (0,10 g/l) 

Motonautica (UIM) (0,10 g/l) 


Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT 


BETABLOCCANTI 


I Beta-bloccanti sono vietati nei seguenti sport: 

Automobilismo (FIA) 

Biliardo (tutte le discipline) (NMCBS) 

Freccette (WDF) 

Golf (IGF) 

Sci/Snowboard (FIS) nello ski jumping, freestyle aerials/halfpipe e snowboard halfpipe/big air 
Tiro (ISSF, IPC) proibito anche fuori competizione 

Tiro con l’arco (FITA, IPC) proibito anche fuori competizione 


metipranololo 


metoprololo 


nadololo 


nebivololo 


oxprenololo 


penbutololo 


pindololo 


practololo 


propranololo 


sotalolo 


talinilolo 


tertatololo 


timololo 
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MEDICINALI CONTENENTI 
PRINCIPI ATTIVI VIETATI 
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Proibiti IN e FUORI GARA 


AGENTI ANABOLIZZANTI 


Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione 
19-nortestosterone (nandrolone; 17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 


DECADURABOLIN 

N.V. ORGANON IM 1 fiala 25 mg 1 ml 

DECADURABOLIN 

N.V. ORGANON IM 1 siringa 50 mg 1 ml 
clostebol + neomicina 

TROFODERMIN 

SIT LABORATORIO FARMAC. Sr crema derm 10 g 

TROFODERMIN 

SIT LABORATORIO FARMAC. Srl crema derm 30 g 

TROFODERMIN 

SIT LABORATORIO FARMAC. Srl crema derm 50 g 

TROFODERMIN 

SIT LABORATORIO FARMAC. Srl spray cutaneo 30 ml bomboletta 
danazolo 

DANATROL 

SANOFI-AVENTIS SpA 30 cps 100 mg 

DANATROL 

SANOFI-AVENTIS SpA 30 cps 200 mg 

DANATROL 

SANOFI-AVENTIS SpA 30 cps 50 mg 


deidroepiandrosterone (dhea) + estradiolo 


GYNODIAN DEPOT 

BAYER SpA 1 fiala IM 1 ml 4 mg + 200 mg/ml 
mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 

PROVIRON 

BAYER SpA 20 cpr 50 mg 


testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one) 


TESTOVIRON 

BAYER SpA 1 fiala IM 250 mg/ml 
TESTOVIS 

SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 2 fiale IM 100 mg 2 ml 
TESTO ENANT 

GEYMONAT SpA 1 fiala IM 100 mg/ml 1 ml 
TESTO ENANT 

GEYMONAT SpA 1 fiala IM 250 mg 2 ml 
SUSTANON 

N.V. ORGANON IM 1 fiala 250 mg 1 ml 
ANDRIOL 

SCHERING-PLOUGH S.P.A. 30 cps 40 mg 
ANDRIOL 

SCHERING-PLOUGH S.P.A. 60 cps 40 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 1 bustina 25 mg 


AGENTI ANABOLIZZANTI 
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TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 2 bustine 25 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7 bustine 25 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10 bustine 25 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 14 bustine 25 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 28 bustine 25 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 30 bustine 25 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50 bustine 25 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60 bustine 25 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90 bustine 25 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100 bustine 25 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 1 bustina 50 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 2 bustine 50 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7 bustine 50 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10 bustine 50 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 14 bustine 50 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 28 bustine 50 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 30 bustine 50 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50 bustine 50 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60 bustine 50 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90 bustine 50 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100 bustine 50 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 1 bustina 25 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 2 bustine 25 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7 bustine 25 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10 bustine 25 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 14 bustine 25 mg 


AGENTI ANABOLIZZANTI 
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ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 28 bustine 25 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 30 bustine 25 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50 bustine 25 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60 bustine 25 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90 bustine 25 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100 bustine 25 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 1 bustina 50 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 2 bustine 50 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7 bustine 50 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10 bustine 50 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 14 bustine 50 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 28 bustine 50 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 30 bustine 50 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50 bustine 50 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60 bustine 50 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90 bustine 50 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100 bustine 50 mg 
TESTIM 

FERRING SpA gel 7 tubi5g 50 mg 
TESTIM 

FERRING SpA gel 14 tubi 5 g 50 mg 
TESTIM 

FERRING SpA gel 30 tubi 50 mg 
TESTIM 

FERRING SpA gel 90 tubi 5 g 50 mg 
NEBID 

BAYER SpA 1 fiala IM 4 ml 1.000 mg/4 ml 
STRIANT 

SANDOZ SpA 30 cpr buccali 30 mg 
STRIANT 

SANDOZ SpA 60 cpr buccali 30 mg 
LIVENSA 

PROCTER & GAMBLE SRL 2 cerotti transd 300 mcg/24 ore 
LIVENSA 

PROCTER & GAMBLE SRL 8 cerotti transd 300 mcg/24 ore 


AGENTI ANABOLIZZANTI 
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LIVENSA 
PROCTER & GAMBLE SRL 24 cerotti transd 300 mcg/24 ore 
TOSTREX 
PROSTRAKAN LIMITED gel multidose 60 g 2% 
TOSTREX 
PROSTRAKAN LIMITED gel 3 multidose 60 g 2% 
TOSTREX 
PROSTRAKAN LIMITED gel 2 multidose 60 g 2% 
TESTOPATCH 
PIERRE FABRE PHARMA Sr 10 cerotti transd 1,2 mg/24 ore 
TESTOPATCH 
PIERRE FABRE PHARMA Sr 30 cerotti transd 1,2 mg/24 ore 
TESTOPATCH 
PIERRE FABRE PHARMA Sr 10 cerotti transd 1,8 mg 
TESTOPATCH 
PIERRE FABRE PHARMA Sr 80 cerotti transd 1,8 mg/24 ore 
TESTOPATCH 
PIERRE FABRE PHARMA Sr 10 cerotti transd 2,4 mg 
TESTOPATCH 
PIERRE FABRE PHARMA Sr 30 cerotti transd 2,4 mg/24 ore 
clenbuterolo 
MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 30 cpr 10 meg 
MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 30 cpr 0,02 mg 
MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA FORTE scir 120 ml 
MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA scir 120 ml 
tibolone 
LIVIAL 
N.V. ORGANON 30 cpr 2,5 mg 
TIBOLONE (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 2,5 mg 
TIBOLONE (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 2,5 mg 
TIBOLONE (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 60 cpr 2,5 mg 
TIBOLONE (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 84 cpr 2,5 mg 
TIBOLONE (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 2,5 mg 


AGENTI ANABOLIZZANTI 
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Proibiti IN e FUORI GARA 


ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E. se 
SOSTANZE CORRELATE 


Gonadotropine - derivati e complessi | 


corifollitropina alfa 
ELONVA uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 1 siringa preriempita SC 100mcg 0,5ml 
ELONVA uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 1 siringa preriempita SC 150mcg 0,5mI 

follitropina alfa 
GONALF uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 5 fiale polvere SC 75 UI + 5 fiale solvente 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 10 fiale polvere SC 75 UI + 10 fiale solvente 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 10 fiale polvere SC 150 UI + 10 fiale solvente 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 1 flaconcino SC 37,5 UI + 1 flaconcino solvente 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 5 flaconcini SC 37,5 UI + 5 flaconcini 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 1 flaconcino SC 1050 UI +1 siringa 2 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
MERCK SERONO SpA 1 fiala SC 37,5 Ul +1 siringa 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 1 flaconcinoSC 75 UI + 1 siringa 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 5 flaconcini SC 75 UI + 5 siringhe 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 0 flaconcini SC 75 UI + 10 siringhe 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED cartuccia SC 300 Ul/0,5 ml 
GONALF uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED cartuccia SC 450 Ul/0,75 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED cartuccia SC 900 Ul/1,5 ml 

follitropina alfa + lutropina alfa 
PERGOVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 1 fiala SC 150 Ul + 75 Ul +1 fiala 1 ml 
PERGOVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 3 fiale SC 150 UV/75 VI 
PERGOVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 10 fiale SC 150 Ul + 75 Ul +10 fiale 1 ml 

follitropina beta 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 1 fiala 50 UI + fiala solv 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 3 fiale 50 UI + fiale solv 


ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE 
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PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 5 fiale 50 UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 10 fiale 50 UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 1 fiala 75 UI + fiala solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 3 fiale 75 UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 5 fiale 75 UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 10 fiale 75 UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 1 fiala 100 UI + fiala solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 3 fiale 100 UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 5 fiale 100 UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 10 fiale 100 UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 1 fiala 150 UI + fiala solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 3 fiale 150 UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 5 fiale 150 UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON IM SC 10 fiale 150 UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
NFORSANON 1 fiala IM SC 50 UI 0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 5 fiale IM SC 50 Ul 0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 10 fiale IM SC_50 Ul/0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 5 fiale IM SC 75 Ul/0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 10 fiale IM SC 75 UI/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 1 fiala IM SC 100 ml 0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 5 fiale IM SC 100 UI 0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 10 flaconi IM SC 100 Ul/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 1 fiala IM SC 150 Ul/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 5 fiale IM SC 150 Ul/0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 10 fiale IM SC 150 UlI/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V. ORGANON 1 fiala IM SC 200 Ul/0,5ml 
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PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON 5 fiale IM SC 200 UI 0,5 ml 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON 10 fiale IM SC 200 Ul/0,5mI 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON 1 fiala IM SC 225 Ul/0,5ml 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON 5 fiale IM SC 225 Ul/0,5 ml 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON 10 fiale IM SC 225 Ul/0,5ml 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON 1 fiala IM SC 250 Ul/0,5ml 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON 5 fiale IM SC 250 Ul/0,5 ml 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON 0 fiale IM SC 250 Ul/0,5ml 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON fiala IM SC 75 Ul/0,5ml 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON cartuccia SC 300 Ul/0,36 ml 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON cartuccia SC 600 Ul/0,72 ml 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON cartuccia SC 900 Ul/1,08 ml 

gonadotropina corionica (nCG) 
GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Sr IM SC 1 fiala 10.000 UI + 1 fiala 1 ml 
GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Srl IM SC 3 fiale 250 UI/1 ml + 3 fiale solvente 1 ml 
GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Srl IM SC 1 fiala 5.000 UI + 1 fiala solv 1 ml 
GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Srl IM SC 3 flaconcini 500 Ul/ ml 
GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Srl IM 3 fiale 1.000 UI + 3 fiale 1 ml 
GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Srl IM SC 3 flaconcini 125 Ul/ml 
GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Srl IM SC 3 fiale 2.000 UI + 3 fiale 1 ml 
PREGNYL uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON 3 fiale IM 1.500 UI + 3 fiale 1 ml 
PREGNYL uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON 3 fiale IM 5.000 UI + 3 fiale 1 ml 
PREGNYL uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
N.V. ORGANON 1 fiala IM 5.000 UI + 1 fiala solv 1 ml 
OVITRELLE uso vietato nei soggetti di sesso maschi 


SERONO EUROPE LIMITE 


SC 1 fiala 250 mcg +1 fiala 1 ml 


OVITRELLE 


SERONO EUROPE LIMITE 


SC 2 fiale 250 mcg + 2 fiala 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschi 


OVITRELLE 


SERONO EUROPE LIMITE! 


SC 10 fiale 250 mcg + 10 fiale 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschi 


OVITRELLE 


SERONO EUROPE LIMITE 


1 fiala SC 250 mcg + 1 fiala 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschi 
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SC 2 fiale 250 mcg + 2 fiala 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


OVITRELLE 


SERONO EUROPE LIMITED 


SC 10 fiale 250 mcg + 10 fiale 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


OVITRELLE 


SERONO EUROPE LIMITED 


SC 1 siringa 250 mcg/0,5 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


lutropina alfa 
LUVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED SC 1 fiala 75 Ul + 1 fiala solv 
LUVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED SC 83 fiale 75 UI + 3 fiala solv 
LUVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED SC 10 fiale 75 UI + 10 fiale solv 
LUVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 1 flaconcino SC 75 UI + 1 flaconcino solv 
LUVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED 3 flaconcini SC_75 UI + 3 flaconcini solv 
LUVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SERONO EUROPE LIMITED SC 10 fiale 75 Ul + 10 fiale solv 

menotropina 
MENOGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA IM 5 fiale + 5 fiale 1 ml 
MENOGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 10 fiale IM + 10 fiale solv 1 ml 
MEROPUR uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 5 fiale 75 Ul +5 fiale 75 Ul 
MEROPUR uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 10 fiale SC_IM 75 UI + 10 fiale 75 UI 

urofollitropina 
FOSTIMON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Sr 1 fiala 75 Ul + 1 fiala solv 1 ml 
FOSTIMON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Sr 1 fiala 150 Ul + 1 fiala solv 
FOSTIMON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 5 fiale 75 Ul +5 fiale 1 ml 
FOSTIMON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Sr 10 fiale 75 Ul + 10 fiale solv 1 ml 
FOSTIMON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Sr 5 fiale 150 UI + 5 fiale 1 ml 
FOSTIMON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
BSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


10 fiale 150 UI + 10 fiale 1 ml 


Corticotropine e derivati 


tetracosactide (ACTH) 


Serie generale - n. 160 


SYNACTHEN DEPOT 
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A. 


SYNACTHEN 
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A. 


1 fiala IM 1 mg/ml r.p. 


1 fiala 0,25mgiml 
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Somatropina e fattori di rilascio 


mecasermina 
INCRELEX 
IPSEN PHARMA 1 flaconcino SC 4 ml 10 mg/ml 
somatorelina 
GHRH FERRING 
FERRING SpA 1 fiala 50 mcg + 1 fiala solv 1 ml 
somatropina (hGH) 
GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 1 tubofiala 5,3 mg 
GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 1 tubofiala 12 mg 
(IENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 5 tubofiale 12 mg 
IENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 7 tubofiale SC 0,2 mg 
(IENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 7 tubofiale SC 0,4 mg 
(\ENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 7 tubofiale SC 0,6 mg 
(IENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 7 tubofiale SC 0,8 mg 
(\ENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 7 tubofiale SC 1 mg 
(\ENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 4 tubofiale SC 1,2 mg 
GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 4 tubofiale SC 1,4 mg 
GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 4 tubofiale SC 1,6 mg 
GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 4 tubofiale SC 1,8 mg 
GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 4 tubofiale SC 2 mg 
SAIZEN 
MERCK SERONO SpA 1 fiala 1,33 mg 4 Ul +1 fiala solv 1 ml 
SAIZEN 
MERCK SERONO SpA 3 fiale 1,33 mg 4 Ul + 3 fiale solv 1 ml 
SAIZEN 
MERCK SERONO SpA 1 fiala 3,33 mg (10 Ul) + fiala 5 ml 
SAIZEN 
MERCK SERONO SpA 1 fiala 8 mg (24 Ul) +1 fiala solv 
SAIZEN 
MERCK SERONO SpA 5 fiale 8 mg (24 Ul) + 5 fiale solv 
SAIZEN 
MERCK SERONO SpA 10 fiale 1,33 mg (4UI) + 10 fiale 
SAIZEN 
MERCK SERONO SpA 1 fiala 8mg+1 cartuccia 
SAIZEN 


MERCK SERONO SpA 


5 fiale 8 mg + 5 cartucce + clickeasy 
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HUMATROPE 

ELI LILLY ITALIA SpA fiala IM SC 1,33 mg 4 UI + 1 fiala solv 2 ml 
HUMATROPE 

ELI LILLY ITALIA SpA fiala IM 5,33 mg (16 UI) + 1 fiala solv 8 ml 
HUMATROPE 

ELI LILLY ITALIA SpA cartuccia SC 6 mg 18 UI + 1 siringa 
HUMATROPE 

ELI LILLY ITALIA SpA cartuccia SC 12 mg 36 UI + 1 siringa 
HUMATROPE 

ELI LILLY ITALIA SpA cartuccia SC 24 mg 72 UI + 1 siringa 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S cartuccia 5 mg 1,5 ml 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S cartuccia 10 mg 1,5 ml 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S cartuccia 15 mg 1,5 ml 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S nordiflex 1 pen 5 mg 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S nordiflex 1 pen 10 mg 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S nordiflex 1 pen 15 mg 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S 5 pen 5 mg/1,5 ml 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S 10 pen 5 mg/1,5 ml 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S 5 pen 10 mg/1,5 ml 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S 10 pen 10 mg/1,5 ml 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S 5 pen 15 mg/1,5ml 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S 10 pen 15 mg/1,5 ml 
ZOMACTON 

FERRING SpA 1 fiala SC 4 mg +1 fiala solv 3,5 ml 
ZOMACTON 

FERRING SpA 1 fiala 10 mg + siringa + conn 
ZOMACTON 

FERRING SpA 3 fiale 10 mg + 3 sir + conn 
ZOMACTON 

FERRING SpA 5 fiale 10 mg + 5 sir + conn 
ZOMACTON 

FERRING SpA 1 fiala 10 mg + siringa + adatt 
ZOMACTON 

FERRING SpA 3 fiale 10 mg + 3 sir + adatt 
ZOMACTON 

FERRING SpA 5 fiala 10 mg + 5 sir + adatt 
ZIMOSER 

BAKER ITALIA SpA 1 fiala SC IM4UI + 1 fiala 1 ml 
OMNITROPE 

SANDOZ GMBH 1 flaconcino IM SC 1,3 mg/ml + solv 
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OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 1 flaconcino IM SC 5 mg/ml 15 UI + 1 cartuccia solv 
OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 5 flaconcini IM SC 5 mg/ml 15 UI + 5 cartucce solv 
OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 1 cartuccia SC 3,3 mg/ml 1,5 ml 
OMNITROPE 
SANDOZ GMBH SC 5 cartucce 3,3 mg/ml 1,5 
OMNITROPE 
SANDOZ GMBH SC 10 cartucce 3,3 mg/ml 1,5 ml 
OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 1 cartuccia SC 6,7 mg/ml 1,5 ml 
OMNITROPE 
SANDOZ GMBH SC 5 cartucce 6,7 mg/ml 1,5 
OMNITROPE 
SANDOZ GMBH SC 10 cartucce 6,7 mg/ml 
Ormoni liberatori delle gonadotropine 

buserelina 
SUPREFACT uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANOFI-AVENTIS SpA 1 fiala SC 5,5 ml 1 mg/ml 
SUPREFACT uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANOFI-AVENTIS SpA soluz per spray nasale 100 dosi 10 mg/dose 
SUPREFACT uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANOFI-AVENTIS SpA 1 siringa SC 6,6 mg r.p. 
SUPREFACT uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANOFI-AVENTIS SpA 1 siringa SC 9,9 mg 

gonadorelina 
KRYPTOCUR uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANOFI-AVENTIS SpA 2 flaconi spray nasale 10 g 
LUTRELEF uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 1 fiala EV SC 0,8 mg +1 fiala solv 10 ml +1 siringa 

goserelina 
ZOLADEX uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ASTRAZENECA SpA DEPOT 1 siringa SC_3,6 mg 
ZOLADEX uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ASTRAZENECA SpA DEPOT 1 siringa SC_10,8 mg 
NOVIMP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ACINO AG DEPOT 1 siringa SC_3,6 mg 
NOVIMP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ACINO AG DEPOT 3 siringhe SC_3,6 mg 
NOVIMP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ACINO AG DEPOT 6 siringhe SC_3,6 mg 

istrelina 
VANTAS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ORION CORPORATION 50MG IMPIANTO 1 IMPIANTO IN FLACONE+1 DISPOSITIVO PE 

leuprorelina 
ENANTONE uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa 
ENANTONE uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
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ENANTONE uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA flaconcino SC 14 dosi 1 mg + 14 siringhe 
ELIGARD uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ASTELLAS PHARMA SpA siringa 7,5mg 
ELIGARD uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ASTELLAS PHARMA SpA siringa 22,5 mg 
ELIGARD uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ASTELLAS PHARMA SpA siringa 7,5 mg + kit 
ELIGARD uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ASTELLAS PHARMA SpA siringa 22,5 mg + kit 
ELIGARD uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ASTELLAS PHARMA SpA iniet sir + sir 45 mg kital 
ELIGARD uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ASTELLAS PHARMA SpA iniet sir + sir 45 mg kit 
LEPTOPROL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANDOZ S.P.A. 1 siringa preriempita impianto 3,6 mg 
LEPTOPROL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANDOZ S.P.A. 2x1 siringa preriempita impianto 3,6 mg 
LEPTOPROL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANDOZ S.P.A. 3x1 siringa preriempita impianto 3,6 mg 
LEPTOPROL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANDOZ S.P.A. 5x1 siringa preriempita impianto 3,6 mg 
LEPTOPROL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANDOZ S.P.A. 1 siringa preriempita impianto 5 mg 
LEPTOPROL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANDOZ S.P.A. 2x1 siringa preriempita impianto 5 mg 
LEPTOPROL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANDOZ S.P.A. 3x1 siringa preriempita impianto 5 mg 
LEPTOPROL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANDOZ S.P.A. 5x1 siringa preriempita impianto 5 mg 

triptorelina 
DECAPEPTYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
PSEN SpA 1 fiala 3,75 mg +1 fiala solv 2 ml +1 siringa 
DECAPEPTYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
PSEN SpA 7 fiale 0,1 mg + 7 fiale solv 
DECAPEPTYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
PSEN SpA 1 fiala 11,25 mg +1 fiala solv 2 ml +1 siringa 
GONAPEPTYL DEPOT uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 1 siringa IM SC 3,75 mg + 1 fiala solv 
GONAPEPTYL DEPOT uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 3 siringhe 3,75 mg 
FERTIPEPTIL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 7 siringhe 0,1 mg/1 ml 
FERTIPEPTIL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 28 siringhe 0,1 mg 1 ml 


Eritropoietine - derivati e complessi e altri agenti che stimolano 
l'eritropoiesi 


darbepoetina 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml 
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ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 100 meg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 150 mcg 3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 fiala SC EV 15mcgim 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 fiale SC EV 15mogim 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 fiala SC EV 25mcgim 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 fiale SC EV 25mogim 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 1 fiala SC EV 40mcgim 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. 4 fiale SC EV 40 mogim 
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ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


1 fiala SC EV 60 mcg 1 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


4 siringhe SC EV 500 mcg 1 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


penna SC 10 mcg 0,4 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


penna SC 15 mcg 0,375 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


penna SC 20 mcg 0,5 m 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


penna SC 30 mcg 0,3 m 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


penna SC 50 mcg 0,5 m 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


penna SC 60 mcg 0,3 m 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


penna SC 80 mcg 0,4 m 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


penna SC 100 mcg 0,5 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


penna SC 150 mcg 0,3 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


penna SC 300 mcg 0,6 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


penna SC 500 mcg 1 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


penna SC 40 mcg 0,4 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml 


ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 


4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml 
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ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 100 mcg 0,5 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 130 mcg 0,65 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 130 meg 0,65 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 150 meg 0,3 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 4 siringhe SC EV 500 meg 1 ml 
epoetina alfa (eritropoietina alfa) 

EPREX 

/ANSSEN CILAG SpA fiala EV SC 4.000 Ul 1 ml 
EPREX 

JANSSEN CILAG SpA siringa tamp fosf 1.000 Ul 0,5 m 
EPREX 

/ANSSEN CILAG SpA siringa tamp fosf 2.000 UI 0,5 m 
EPREX 

JANSSEN CILAG SpA siringa tamp fosf 3.000 UI 0,3 m 
EPREX 

ANSSEN CILAG SpA siringa tamp fosf 4.000 UI 0,4 m 
EPREX 

/ANSSEN CILAG SpA siringa tamp fosf 10.000 Ul 1 ml 
EPREX 

ANSSEN CILAG SpA fiala 40.000 Ul 1 ml 

EPREX 

ANSSEN CILAG SpA 4 fiale 40.000 Ulm 1 ml 
EPREX 

ANSSEN CILAG SpA 6 fiale 40.000 Ul/mI 1 ml 
EPREX 

ANSSEN CILAG SpA 1 siringa EV SC 5.000 UI 0,5 ml 
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EPREX 

ANSSEN CILAG SpA 1 siringa EV SC 6.000 UI 0,6 ml 
EPREX 

ANSSEN CILAG SpA 1 siringa EV SC 8.000 UI 0,8 ml 
EPREX 

/ANSSEN CILAG SpA 1 siringa tamp fosf 40.000 Ul 1 ml 
EPREX 

/ANSSEN CILAG SpA 4 siringhe tamp fosf 40.000 Ul 1 ml 
EPREX 

/ANSSEN CILAG SpA 6 siringhe tamp fosf 40.000 UI 1 ml 
EPREX 

/ANSSEN CILAG SpA 1 siringa tamp fosf 20.000 Ul1 ml 
EPREX 

/ANSSEN CILAG SpA 4 siringhe tamp fosf 20.000 UI 1 ml 
EPREX 

/ANSSEN CILAG SpA 6 siringhe tamp fosf 20.000 Ul 1 ml 
EPREX 

ANSSEN CILAG SpA 1 siringa 30.000 UI 0,75 ml 
EPREX 

ANSSEN CILAG SpA 4 siringhe 30.000 UI 0,75 ml 
EPREX 

ANSSEN CILAG SpA 6 siringhe 30.000 UI 0,75 ml 
GLOBUREN 

ANSSEN-CILAG GMBH fiala EV 2.000 Ul 1 ml 
GLOBUREN 

ANSSEN-CILAG GMBH fiala EV 4.000 Ul 1 ml 
GLOBUREN 

IANSSEN-CILAG GMBH fiala EV 10.000 Ul 1 ml 
GLOBUREN 

/ANSSEN-CILAG GMBH fiala 1.000 UI 0,5 ml 
GLOBUREN 

IANSSEN-CILAG GMBH siringa SC EV 1.000 Ul 0,5.m 
GLOBUREN 

IANSSEN-CILAG GMBH siringa SC EV 2.000 UI 0,5.m 
GLOBUREN 

IANSSEN-CILAG GMBH siringa SC EV 3.000 UI 0,3 m 
GLOBUREN 

/ANSSEN-CILAG GMBH siringa SC EV 4.000 Ul 0,4 m 
GLOBUREN 

ANSSEN-CILAG GMBH siringa SC EV 10.000 Ul 1 ml 
GLOBUREN 

ANSSEN-CILAG GMBH fiala 40.000 Ul 1 ml 
GLOBUREN 

ANSSEN-CILAG GMBH 4 fiale iniet 40.000 UI 1 ml 
GLOBUREN 

ANSSEN-CILAG GMBH 6 fiale iniet 40.000 UI 1 ml 
GLOBUREN 

ANSSEN-CILAG GMBH 1 siringa 9.000 Ul/0,9 ml 
GLOBUREN 

ANSSEN-CILAG GMBH 1 siringa SC EV 5.000 UI 0,5 ml 
GLOBUREN 

IANSSEN-CILAG GMBH 1 siringa SC EV 6.000 UI 0,6 ml 
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GLOBUREN 

JANSSEN-CILAG GMBH 1 siringa 7.000 Ul/0,7 ml 
GLOBUREN 

JANSSEN-CILAG GMBH 1 siringa 8.000 Ul/0,8 ml 
GLOBUREN 

JANSSEN-CILAG GMBH 6 siringhe 500 Ul/0,25 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 1 siringa 1.000 UI 0,5 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 6 siringhe 1.000 UI 0,5 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 1 siringa 2.000 Ul 1 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 6 siringhe 2.000 Ul 1 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 1 siringa 3.000 UI 0,3 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 6 siringhe 3.000 UI 0,3 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 1 siringa 4.000 UI 4 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 6 siringhe 4.000 UI 0,4 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 1 siringa 5.000 UI 5 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 1 siringa 6.000 UI 6 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 6 siringhe 6.000 UI 0,6 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 1 siringa 8.000 UI 0,8 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 6 siringhe 8.000 UI 0,8 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 1 siringa 10.000 Ul 1 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 6 siringhe 10.000 Ul 1 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 1 siringa 7.000 UI 0,7 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 6 siringhe 7.000 UI 0,7 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 1 siringa 9.000 UI 0,9 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 6 siringhe 90.000 UI 0,9 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 1 siringa 20.000 UI 0,5 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 6 siringhe 20.000 UI 0,5 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ GMBH 1 siringa 30.000 UI 0,75 ml 
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BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 6 siringhe 30.000 UI 0,75 ml 
BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 1 siringa 40.000 Ul/ml 
BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 6 siringhe 40.000 UI 1 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 1 siringa 1.000 UI 0,5 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 6 siringhe 1.000 UI 0,5 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 1 siringa 2.000 UI 1 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 6 siringhe 2.000 Ul 1 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 1 siringa 3.000 UI 0,3 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 6 siringhe 3.000 UI 0,3 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 1 siringa 4.000 UI 0,4 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 6 siringhe 4.000 UI 0,4 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 1 siringa 5.000 UI 0,5 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 1 siringa 6.000 UI 0,6 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 6 siringhe 6.000 UI 0,6 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 1 siringa SC EV 8.000 UI 0,8 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 6 siringhe 8.000 UI 0,8 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 1 siringa 10.000 UI 1 ml 
ABSEAMED 
MEDICE 6 siringhe 10.000 UI 1 ml 
epoetina beta (eritropoietina beta) 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 500 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 1 fiala e 1 flacone sol 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 500 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 5 fiale e 5 flaconi solv 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 500 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 10 fiale e 10 flaconi s 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 1000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 1 fiala e 1 flacone s 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 1000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 5 fiale e 5 flaconi s 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 1000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 10 fiale e 10 flaconi 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 2000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 1 fiala e 1 flacone s 
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NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 2000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 5 fiale e 5 flaconi s 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 2000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 10 fiale e 10 flaconi 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 5000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 1 fiala e 1 flacone s 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 5000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 5 fiale e 5 flaconi sol 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 10000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 1 fiala e 1 flacone 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 10000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 5 fiale e 5 flaconi s 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 50000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 1 fiala e 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 500 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ev 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 500 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc-ev 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ev 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ev 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ev 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc-ev 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ev 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc-ev 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 20000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ev 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 20000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc-ev 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro ev-sc 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 4000 ui soluzione per iniezione 6 siringhe preriempite di vetro ev- 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro ev-sc 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 6000 ui soluzione per iniezione 6 siringhe preriempite di vetro ev-s 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 1 siringa preriempita da 30.000 ui 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 4 siringhe preriempite da 30.000 ui 

epoetina teta (eritropoietina teta) 
EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 1.000 Ul 0,5 ml 
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EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 1.000 Ul 0,5 m 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 2.000 UI 0,5 mì 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 2.000 Ul 0,5 m 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 3.000 UI 0,5 mi 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 3.000 Ul 0,5 m 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 4.000 UI 0,5 mì 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 4.000 UI 0,5 mì 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 5.000 UI 0,5 mì 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 5.000 Ul 0,5 m 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 1 siringa 10.000 Ul 1 ml 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 1 siringa 10.000 Ul 1 ml 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 4 siringhe 10.000 Ul 1 m 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 4 siringhe 10.000 Ul 1 m 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 10.000 Ul 1 m 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 10.000 Ul 1 m 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 1 siringa 20.000 Ul 1 ml 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 1 siringa 20.000 Ul 1 ml 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 4 siringhe 20.000 Ul 1 m 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 4 siringhe 20.000 Ul 1 m 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 20.000 Ul 1 m 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 20.000 Ul 1 m 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 1 siringa 30.000 Ul 1 ml 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 1 siringa 30.000 Ul 1 ml 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 4 siringhe 30.000 Ul 1 ml 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 4 siringhe 30.000 Ul 1 ml 
EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 30.000 Ul 1 ml 
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EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 6 siringhe 30.000 Ul 1 ml 
epoetina zeta 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 1.000 UI 0,3 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 1.000 UI 0,3 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 2.000 UI 0,6 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 2.000 UI 0,6 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 3.000 UI 0,9 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 3.000 UI 0,9 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 4.000 UI 0,4 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 4.000 UI 0,4 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 5.000 UI 0,5 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 6.000 UI 0,6 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 6.000 UI 0,6 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 8.000 UI 0,8 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 8.000 UI 0,8 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 10.000 UI 1 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 10.000 Ul 1 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 20.000 UI 0,5 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 30.000 UI 0,75 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 40.000 Ul 1 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


4 sir 20.000 UI 0,5 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 20.000 UI 0,5 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


4 sir 30.000 UI 0,75 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 30.000 UI 0,75 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


4 sir 40.000 Ul 1 ml 


RETACRIT 


HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 40.000 Ul 1 ml 
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Serie generale - n. 160 


metossipolietilenglicole-epoetina beta (CERA) 


MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC fiala 50 mcg 1 ml 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC fiala 100 meg 1 m 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC fiala 200 meg 1 m 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC fiala 300 meg 1 m 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC fiala 400 meg 1 m 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC fiala 600 meg 1 m 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC fiala 1.000 mcg 1 ml 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED siringa SC EV 50 mcg 0,3 ml 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED siringa SC EV 75 mcg 0,3 ml 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED siringa IV SC 100 mcg 0,3m 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED siringa IV SC 150 mcg 0,3 m 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED siringa IV SC 200 mcg 0,3 m 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED siringa IV SC 250 mcg 0,3 m 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC sir 400 meg 0,6 ml 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC sir 600 mcg 0,6 ml 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC sir 800 meg 0,6 ml 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC sir 30 meg 0,3 ml 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC sir 40 meg 0,3 ml 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC sir 60 meg 0,3 ml 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED 1 siringa IV SC sir 120 meg 0,3 ml 
MIRCERA 

ROCHE REGISTRATION LIMITED IV SC sir 360 meg 0,6 ml 
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Proibiti IN e FUORI GARA 


BETA-2 AGONISTI 


Altri agenti anabolizzanti - agonisti selettivi dei recettori beta 2 


adrenergici, singoli e in associazione 


clenbuterolo 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


30 cpr 10 meg 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


30 cpr 0,02 mg 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


FORTE scir 120 ml 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


scir 120 ml 


fenoterolo 


DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM IT.SpA 


gtt os/inal 20 ml 0,1% 


DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM IT.SpA 


soluz inal 100 mcg 10 ml 


fenoterolo + ipratropio bromuro 


DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM IT.SpA 


soluzione da nebulizzare 0,5 mg/4ml + 1,25mg/4ml 20 contenitori 


DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM IT.SpA 


soluzione pressurizzata per inalazione 20 mcg+ 50 meg/erogazion 


DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM IT.SpA 


soluzione da nebulizzare 250 mcg/ml + 500 mcg/mi flacone 20 ml 


formoterolo 


FORADIL 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 


polv 30 cps 12 mcg + inal 


positività ai test per concentrazioni di 
nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


FORADIL positività ai test per concentrazioni di formotero 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 60 ops 12 meg polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
FORADIL positività ai test per concentrazioni di formotero! 
NOVARTIS EUROPHARM LTD soluz inal 100 dosi 12 mcg nelle urine superiori a 40 ng/m 
EOLUS positività ai test per concentrazioni di formotero 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA sosp inal 100 dosi 12 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 
OXIS positività ai test per concentrazioni di formotero 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
OXIS positività ai test per concentrazioni di formotero 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
OXIS positività ai test per concentrazioni di formotero! 
ASTRAZENECA SpA 3 inal 60 dosi nelle urine superiori a 40 ng/m 
OXIS positività ai test per concentrazioni di formotero 


ASTRAZENECA SpA 


3 inal 60 dosi / inal 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


ATIMOS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


polv inal 12 mcg 60 dosi 


positività ai test per concentrazioni di 
nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


ATIMOS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


polv inal 12 mcg 100 dosi 


positività ai test per concentrazioni di 
nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


ATIMOS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


soluz inal 6 mcg 100 dosi 


positività ai test per concentrazioni di 
nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 
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ATIMOS positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 6 mcg 120 dosi nelle urine superiori a 40 ng/m 
ATIMOS positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 100 dosi 12 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 
ATIMOS positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 12 meg 120 dosi nelle urine superiori a 40 ng/m 
BOREAX positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
PROMEDICA Srl polv inal 60 erog 12 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 
BOREAX positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
PROMEDICA Srl polv inal 100 erog 12 mcg nelle urine superiori a 40 ng/m 
BOREAX positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
PROMEDICA Srl soluz inal 100 erog 6 mcg nelle urine superiori a 40 ng/m 
BOREAX positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
PROMEDICA Srl soluz inal 120 erog 6 mcg nelle urine superiori a 40 ng/m 
BOREAX positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
PROMEDICA Srl soluz inal 100 erog 12 mcg nelle urine superiori a 40 ng/m 
BOREAX positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
PROMEDICA Srl soluz inal 120 erog 12 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 
LIFEROL positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MASTER PHARMA Srl polv inal 60 erog 12 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 
LIFEROL positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MASTER PHARMA Srl polv inal 100 erog 12 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 
LIFEROL positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MASTER PHARMA Srl soluz inal 100 erog 6 mcg nelle urine superiori a 40 ng/m 
LIFEROL positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MASTER PHARMA Srl soluz inal 120 erog 6 mcg nelle urine superiori a 40 ng/m 
LIFEROL positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MASTER PHARMA Srl soluz inal 100 dosi 12 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 
LIFEROL positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MASTER PHARMA Srl soluz inal 120 erog 12 mcg nelle urine superiori a 40 ng/m 
LEVOVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
GENETIC SpA 60 cps 12 mcg polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
LEVOVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
GENETIC SpA 100 cps 12 meg polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
EVERVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ROTTAPHARMSPA 60 cps polv inal 12 mcg + erogatore nelle:urine superiori a 40 ng/m 
EVERVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ROTTAPHARM SpA 100 cps polv 12 mcg + erogatore nelle urine superiori a 40 ng/m 
FORTASINT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
S.F.GROUP Srl 60 cps polv inal 12 mcg + erogatore nelle urine superiori a 40 ng/m 
FORTASINT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
S.F.GROUP Srl 100 cps polvere 12 mcg + erogatore nelle:urine:superiori:a 40 ng/m 
FORMOTEROLO (EG) positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
EG SpA 60 cps 12 mcg + erogatore nelle urine superiori a 40 ng/m 
FORMOTEROLO (EG) positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
EG SpA 100 cps 12 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 
ALITEROL positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
VECCHI & PIAM Sapa 60 cps polv inal 12 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 
ALITEROL positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
VECCHI & PIAM Sapa 100 cps polvere 12 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 
FOROTAN positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
BENEDETTI & CO.SpA 60 cps polv inal 12 mcg + erogatore nelle urine superiora :49:ng(m 


BETA-2 AGONISTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


FOROTAN positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
BENEDETTI & CO.SpA 100 cps 12 mcg polv inal + erogatore nella:Urine superiora so.ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 10 cps polvere 12 mcg + inalatore nelle:urine.superiort:a:40:ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 20 cps polvere 12 mcg + inalatore nelle urine superiori a 40 ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 30 cps polvere 12 mcg + inalatore nelle urine superiori a 40 ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 50 cps polvere 12 mcg + inalatore nelle urine superiori a 40 ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ITALCHIMICI SpA polv 56 cps 12 mcg + inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 60 cps polv inal 12 mcg + inalatore nelle urine:superiori;a 40 ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 100 cps polvere 12 mcg + inalatore nelle urine:superiori.a 40 ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 120 cps polvere 12 mcg + inalatore nelle'urine:superiori;a 40. ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 180 cps polvere 12 mcg + inalatore Nelle:urine.superioriasong;m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 200 cps polvere 12 mcg + inalatore Nells:urine!superioria. so ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 200 cps polvere 12 mcg + 4 inalatori Nelis!urine.superiora:40 ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 100 cps polvere 12 mcg + 2 inalatori nelle:Urlne.superfori:a;40.ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 500 cps polvere 12 mcg + 50 inalatori nelle urine superiori a 40 ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
TALCHIMICI SpA 50 cps 12 mcg nelle urine superiori a 40 ng/m 
KUROVENT positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ITALCHIMICI SpA 60 cps 12 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 
FORMOTEROLO (VIATRIS) positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MEDA PHARMA SpA 60 dosi 6 mcg polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
FORMOTEROLO (VIATRIS) positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MEDA PHARMA SpA 1 cartuccia 60 dosi nelle urine superiori a 40 ng/m 
FORMOTEROLO (VIATRIS) positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MEDA PHARMA SpA 2 cartucce 60 dosil nelle urine superiori a 40 ng/m 
FORMOTEROLO (VIATRIS) positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MEDA PHARMA SpA 3 cartucce 60 dosi nelle urine superiori a 40 ng/m 
FORMOTEROLO (VIATRIS) positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MEDA PHARMA SpA 10 cartucce 60 dosi nelle urine superiori a 40 ng/m 
FORMOTEROLO (VIATRIS) positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MEDA PHARMA SpA 60 dosi 12 mcg polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
FORMOTEROLO (VIATRIS) positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MEDA PHARMA SpA 1 cartuccia 60 dosi 12 mcg polv inal nelle urine superiora 40.ng/m 
FORMOTEROLO (VIATRIS) positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MEDA PHARMA SpA 2 cartucce 60 dosi 12 mcg polv inal nelle urine superiort:a:49 ngim 
FORMOTEROLO (VIATRIS) positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MEDA PHARMA SpA 3 cartucce 60 dosi 12 mcg polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
FORMOTEROLO (VIATRIS) positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
MEDA PHARMA SpA 10 cartucce 60 dosi 12 mcg polv inal nelle urine superiora :49:ng(m 
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ALABASTER 


MASTER PHARMA S.R.L. 


soluz inal 120 erog 100/6 meg 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


ALABASTER 


MASTER PHARMA S.R.L. 


soluz inal 180 erog 100/6 meg 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


FORMODUAL positività ai test per concentrazioni di formotero 

PROMEDICA Srl soluz inal 120 erog 100/6 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 

FORMODUAL positività ai test per concentrazioni di formotero 

PROMEDICA Srl soluz inal 180 erog 100/6 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 

FOSTER positività ai test per concentrazioni di formotero 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 120 erog 100/6 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 

FOSTER positività ai test per concentrazioni di formotero! 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 180 erog 100/6 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 

INUVER positività ai test per concentrazioni di formotero 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 120 erog 100/6 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 

INUVER positività ai test per concentrazioni di formotero 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 180 erog 100/6 meg nelle urine superiori a 40 ng/m 

formoterolo + budesonide 

SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero! 

ASTRAZENECA SpA 60 dosi 160 + 4,5 meg polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 

SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero 

ASTRAZENECA SpA 10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg polv nelle urne superiori ato nom 

SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero 

ASTRAZENECA SpA 3 monodose 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle unne superior aso ng 

SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero 
nelle urine superiori a 40 ng/m 


ASTRAZENECA SpA 


2 monodose 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero! 
ASTRAZENECA SpA 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle urine suparioria:s0 ng/m 
SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero 
ASTRAZENECA SpA 120 dosi 160/4,5 meg polv inal nelle urine superiora 40 ng/m 
SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero 
ASTRAZENECA SpA 3 monodose 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle‘ Urine.superioria so ng/m 
SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero 
ASTRAZENECA SpA 2 monodose 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle Urine:superiori.a:40 ng/ 
SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero 
ASTRAZENECA SpA 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 meg polv inal nelle-Urinessuperlort'a;40.na/mi 
SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero! 
ASTRAZENECA SpA 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle-Urine;superiort'a:40.na/mi 
SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi 320/9 meg polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero 
ASTRAZENECA SpA 2 inalatori 60 dosi 320/9 meg delie urine superiora 49. Ngita 
SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero 
ASTRAZENECA SpA 3 inalatori 60 dosi 320/9 meg nelle Urine:superion:a 40 nota 
SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero 
ASTRAZENECA SpA 10 inalatori 60 dosi 320/9 meg Dole Ure SURETot A 49.n0.1 
SYMBICORT positività ai test per concentrazioni di formotero 
nelle urine superiori a 40 ng/m 


ASTRAZENECA SpA 


18 inalatori 60 dosi 320/9 meg 


SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formotero! 

ASTRAZENECA SpA 60 dosi 160 + 4,5 meg polv înal nelle urine superiori a 40 ng/m 

SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formotero 
nelle urine superiori a 40 ng/m 


ASTRAZENECA SpA 


10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
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SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 3 monodose 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle urine superiora 40.ng/ti 
SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 2 monodose 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle urine superiori a:so:na/mi 
SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal nellesunne superiori afo/ng/m 
SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal I 
SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 3 monodose 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelleunne superiori a fono 
SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 2 monodose 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle urine superiorta:49 noi 
SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle urine:superiotta 40 ng/m 
SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle urine: superiora 40 hg/m 
SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi 320/9 mcg polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi 320/9 meg polv 2 inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi 320/9 meg polv 3 inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi 320/9 meg polv 10 inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
SINESTIC positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi 320/9 meg polv 18 inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
SIMESA SpA 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal iii pile 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
nelle urine superiori a 4 / 
SIMESA SpA 10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal Rerona 400010 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
SIMESA SpA 3 monodose 60 dosi 160/4,5 meg pol inal AE 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
SIMESA SpA 2 monodose 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal Nelle.utine superior asa ngi 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
. ona di 
SIMESA SpA 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle urine Superiori.a 40./ng/m 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
SIMESA SpA 120 erog 160/4,5 meg aerosol nelle urine superiori a 40 ng/m 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
: torta 40 nol 
SIMESA SpA 3 monodose 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle.Urine Superiori.a 40.ng/m 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
nelle urine superiori a 40 ng/m 
SIMESA SpA 2 monodose 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal ii 9 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
A jori a 40 no/ 
SIMESA SpA 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal nelle unine superiori a 40 ng/m 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
nelle urine superiori a 40 ng/m 
SIMESA SpA 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal Leni 9 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
SIMESA SpA 60 dosi 320/9 mcg polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
SIMESA SpA 2 monodose 60 dosi 320/9 mcg polv inal nelle unne superiori a #0 nom 


ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
A ‘orta 40nal 
SIMESA SpA 3 monodose 60 dosi 320/9 mcg polv inal nelle urine superiori a 40 ng/m 
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ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formotero 
SIMESA SpA 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg polv inal nelle urine superiora 40.ng/m 
ASSIEME positività ai test per concentrazioni di formotero 
SIMESA SpA 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg Nelle urine superio a 49 /ngm 
ASSIEME MITE positività ai test per concentrazioni di formotero! 
SIMESA SpA MITE 60 dosi 80/4,5 meg polv inal la ic 
ASSIEME MITE positività ai test per concentrazioni di formotero 
SIMESA SpA MITE 2 monodose 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal nele urine superiora: 49 nom 
ASSIEME MITE positività ai test per concentrazioni di formotero! 
SIMESA SpA MITE 3 monodose 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal nelleunne superiori a fono 
ASSIEME MITE positività ai test per concentrazioni di formotero 
SIMESA SpA MITE 10 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal nelle urine superiorta:49 noi 
ASSIEME MITE positività ai test per concentrazioni di formotero 
SIMESA SpA MITE 18 inalatori 60 dosi 80/4,5 polv inal nelle urine:superiotta 40 ng/m 
ASSIEME MITE positività ai test per concentrazioni di formotero 
SIMESA SpA MITE 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal nelle urine: superiora 40 hg/m 
ASSIEME MITE positività ai test per concentrazioni di formotero 
SIMESA SpA MITE 2 monodose 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal nelle utine:superiorta:40 nam 
ASSIEME MITE positività ai test per concentrazioni di formotero 
SIMESA SpA MITE 3 monodose 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal nelle:Urine;superiorta:40.hg/m 
ASSIEME MITE positività ai test per concentrazioni di formotero 
SIMESA SpA MITE 10 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal nelle urine:superiottia: 40 hg/m 
ASSIEME MITE positività ai test per concentrazioni di formotero 
SIMESA SpA MITE 18 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal nelle Urine: superiora 40. hg/m 
SYMBICORT MITE positività ai test per concentrazioni di formotero 


ASTRAZENECA SpA 


MITE 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


SYMBICORT MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 3 monodose 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


SYMBICORT MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 2 inal 60 dosi 80 mcg + 4,5 meg 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


SYMBICORT MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 10 inalatori 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


SYMBICORT MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 18 inalatori 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


SYMBICORT MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


SYMBICORT MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 2 monodose 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


SYMBICORT MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 3 inal 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


SYMBICORT MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 10 inalatori 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


SYMBICORT MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 18 inalatori 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


SINESTIC MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


SINESTIC MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 3 monodose 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


SINESTIC MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 2 monodose 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 


SINESTIC MITE 
ASTRAZENECA SpA 


MITE 10 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


positività ai test per concentrazioni di 


nelle urine superiori a 40 ng/m 


formotero! 
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SINESTIC MITE positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
i iori a 40 ng/l 
ASTRAZENECA SpA MITE 18 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal PO POP OR E 
SINESTIC MITE positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA MITE 120 dosi 80/4,5 meg polv inal SIRIA 
SINESTIC MITE positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA MITE 2 inal 120 dosi 80 mg + 4,5 mcg nele urine superiora: 49. nofn 
SINESTIC MITE positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA MITE 3 inal 120 dosi 80/4,5 mcg nelle urine superiori a.40-ng/mi 
SINESTIC MITE positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA MITE 10 inal 120 dosi 80/4,5 mcg nele urine superiora 40 not 
SINESTIC MITE positività ai test per concentrazioni di formoterolo 
ASTRAZENECA SpA MITE 18 inal 120 dosi 80/4,5 mcg Nelle urine superior a.40 ng/mi 
indacaterolo 
ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 10 cps 150 meg 
ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 30 cps 150 meg 
ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 60 cps 150 meg 
ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 90 cps 150 meg 
ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 300 cps 150 meg 
ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 10 cps 300 meg 
ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 30 cps 300 meg 
ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 60 cps 300 meg 
ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 90 cps 300 meg 
ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 300 ops 300 meg 
HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 10 cps 150 mg 
HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 30 cps 150 mg 
HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 60 cps 150 mg 
HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 90 cps 150 mg 
HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 300 cps 150 mg 
HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 10 cps 300 mg 
HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 30 ops 300 mg 
HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 60 cps 300 mg 
HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 90 cps 300 mg 
HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 300 cps 300 meg 
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ritodrina 
MIOLENE 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 20 cpr 10 mg 
MIOLENE 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 6 fiale IM 10 mg 2 ml 
MIOLENE 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 3 fiale EV 50 mg 5 ml 

salbutamolo 
VENTOLIN positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 200 erog 100 mcg nelle urine superiori a 1000 ng/m 
VENTOLIN positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
GLAXOSMITHKLINE SpA scir 200 ml 0,024% nelle urine superiori a 1000 ng/m 
VENTOLIN positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
GLAXOSMITHKLINE SpA 10 fiale EV 100 meg 5 ml nelle urine superiori a 1000 ng/m 
VENTOLIN positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
GLAXOSMITHKLINE SpA 10 fiale IM 500 meg 1 ml nelle urine superiori a 1000 ng/m 
VENTOLIN positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
GLAXOSMITHKLINE SpA DISKUS 60 erog 200 meg polv inal nelle urine superiori a 1000 ng/m 
BRONCOVALEAS positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA scir 120 ml nelle urine superiori a 1000 ng/m 
BRONCOVALEAS positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA soluz nebul 15 ml 500 mg/100 ml nelle urine superiori a 1000 ng/m 
BRONCOVALEAS positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 25 cpr 2 mg nelle urine superiori a 1000 ng/m 
BRONCOVALEAS positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA sosp inal 200 erog 100 mcg nelle urine superiori a 1000 ng/m 
VENTMAX positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
CHIESI FARMACEUTICI SpA sosp inal 100 erog 200 meg nelle urine superiori a 1000 ng/m 
VENTMAX positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz nebul 20 fiale 2,5 mg 2 ml nelle urine superiori a 1000 ng/m 
VENTMAX positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz nebul 20 fiale 5 mg 2 ml nelle urine superiori a 1000 ng/m 
SALBUFAX positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
MASTER PHARMA Srl aerosol 200 dosi nelle urine superiori a 1000 ng/m 
SALBUFAX positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
MASTER PHARMA Srl 400 erog aerosol autohaler nelle urine superiori a 1000 ng/m 
IPRAMOL positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
TEVA ITALIA Srl soluz nebul 20 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg nelle urine superiori a 1000 ng/m 
IPRAMOL positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
TEVA ITALIA Srl soluz nebul 60 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg nelle urine superiori a 1000 ng/m 
IPRAMOL positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
TEVA ITALIA Srl soluz nebul 5 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg nelle:Urine:superlon a 1000 ng/ni 
IPRAMOL positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
TEVA ITALIA Srl soluz nebul 10 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg nelle urine superiori a 1000 ng/m 
IPRAMOL positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
TEVA ITALIA Srl soluz nebul 15 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg nelle urine superiori a 1000 ng/m 
IPRAMOL positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
TEVA ITALIA Srl soluz nebul 25 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg nelle urine superiori a 1000 ng/m 
IPRAMOL positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
TEVA ITALIA Srl soluz nebul 30 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg nelle urine superiori a 1000 ng/m 
IPRAMOL positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
TEVA ITALIA Srl soluz nebul 40 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg nelle urine superiori a 1000 ng/m 
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positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 

IPRAMOL itività ver 

TEVA ITALIA Srl soluz nebul 50 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg nelle Urine superiora :1900/ng/m 

SALBUTAMOLO (SANDOZ) positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 

SANDOZ SpA sosp inal 200 erog 100 meg nelle urine superiori a 1000 ng/m 

SALBUTAMOLO (SANDOZ) positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 

SANDOZ SpA 400 dosi 100 mog nelle urine superiori a 1000 ng/m 

SALBUTAMOLO (SANDOZ) positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 

SANDOZ SpA 600 dosi 100 meg nelle urine superiori a 1000 ng/m 

salbutamolo + beclometasone 

CLENIL COMPOSITUM positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 

PROMEDICA Srl sosp inal 200 erog 50 meg + 100 meg nelle urine superiori a 1000 ng/m 

CLENIL COMPOSITUM positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 

PROMEDICA Srl sosp nebul 10 fiale 0,8 mg + 1,6 mg 2 ml nelle urine superiori a:1900 n9/m 

CLENIL COMPOSITUM positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 

i iori a 100 / 
PROMEDICA Srl sosp inal 200 erog jet 250 mcg + 100 meg elle;utine superiori:a:1000/n9/m 
CLENIL COMPOSITUM positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
i iori a 1001 / 

PROMEDICA Srl sosp inal 200 erog jet 50 mcg + 100 meg nelle.urine:superiort:a:1000/n9/m 

CLENIL COMPOSITUM positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 

PROMEDICA Srl nelle urine superiori a 1000 ng/m 


20 fiale 2 ml 0,8 + 1,6 mg 


salbutamolo + flunisolide 


PLENAER 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


soluz nebul 20 fiale 0,5 mg + 20 fiale 0,5 mg 


positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
nelle urine superiori a 1000 ng/ml 


PLENAER 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


100 erog 25 mg + 10 mg aerosol 


positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
nelle urine superiori a 1000 ng/ml 


salbutamolo + ipratropio bromuro 


BREVA 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


200 erog aerosol 


positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
nelle urine superiori a 1000 ng/m 


BREVA positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA soluz os nebul 15 ml nelle urine superiori a 1000 ng/m 
NAOS positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA soluz os nebul 15 ml nelle urine superiori a 1000 ng/m 
NAOS positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 


MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 


os nebul 30 monodose 0,5 ml 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml 


nelle urine superiori a 1000 ng/m 


BIWIND 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


nebul os flacone 15 ml 


positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
nelle urine superiori a 1000 ng/m 


BIWIND 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


os nebul 30 monodose 0,5 ml 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml 


positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
nelle urine superiori a 1000 ng/m 


ALMEIDA positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
1.B.N. SAVIO Srl soluz os nebul 15 ml 375 + 75 mg/100 ml nelle;unne. superiori a:1000/n9/m 
ALMEIDA positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
1.B.N. SAVIO Srl 0s nebul 30 monodose 0,5 ml 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/o5m "°°° urine. superlori.a:1000 nam 
SOSARIA positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 


BENEDETTI & CO SpA 


soluz os nebul 15 ml 


nelle urine superiori a 1000 ng/m 


NEFES positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
SO.SE.PHARM srl soluz os nebul 15 ml nelle urine superiori a 1000 ng/m 
INASAL positività ai test per concentrazioni di salbutamolo 
SO.SE.PHARM srl soluz os nebul 15 ml nelle urine superiori a 1000 ng/m 
salmeterolo 
SEREVENT 
GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 120 erog 25 mcg 
SEREVENT 


GLAXOSMITHKLINE SpA 


60 dosi 50 mcg polv inal 


BETA-2 AGONISTI 


MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


sosp inal 120 erog 25/500 mcg 
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ARIAL 
DOMPE° FARMACEUTICI SpA 60 dosi 50 mcg polv inal 
ARIAL 
DOMPE° FARMACEUTICI SpA sosp inal 120 erog 25 mcg 
SALMETEDUR 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 60 dosi 50 mcg polv inal 
SALMETEDUR 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl sosp inal 120 erog 25 mcg 

salmeterolo + fluticasone 

SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA DISKUS 50/100 inal 28 dosi 
SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA DISKUS 50/250 inal 28 dosi 
SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA DISKUS 50/500 inal 28 dosi 
SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA DISKUS 50/100 60 dosi polv inal 
SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA DISKUS 50/250 60 dosi polv inal 
SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA DISKUS 50/500 60 dosi polv inal 
SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA DISKUS 50/100 3 inal 60 dosi 
SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA DISKUS 50/250 3 inal 60 dosi 
SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA DISKUS 50/500 3 inal 60 dosi 
SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 120 erog 25/50 mcg 
SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 120 erog 25/125 mcg 
SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 120 erog 25/250 mcg 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A inal 28 dosi 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A inal 28 dosi 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A inal 28 dosi 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A DISKUS 50/100 polv inal 60 dosi 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A DISKUS 50/250 polv inal 60 dosi 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A DISKUS 50/500 polv inal 60 dosi 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 3 inalatori 60 dosi polv inal 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 3 inal 60 dosi 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 3 inal 60 dosi 
ALIFLUS 


BETA-2 AGONISTI 
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ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A sosp inal 120 erog 25/125 meg 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A sosp inal 120 erog 25/250 meg 


terbutalina 


BRICANYL 
ASTRAZENECA SpA 200 dosi polv inal 


BETA-2 AGONISTI 
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Proibiti IN e FUORI GARA 


MODULATORI ORMONALI E METABOLICI 


Inibitori delle aromatasi 


anastrozolo 
ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 28 cpr riv 1 mg 
ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 30 cpr 1 mg 
ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 84 cpr 1 mg 
ARIMIDEX 
ASTRAZENECA SpA 20 cpr 1 mg 
ARIMIDEX 
ASTRAZENECA SpA 100 cpr 1 mg 
ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 300 cpr 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 10 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 20 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 50 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 56 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 60 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 84 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 90 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 98 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 300 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 20 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 50 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 84 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 


98 cpr riv 1 mg conf osp 


MODULATORI ORMONALI E METABOLICI 
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ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 


MYLAN S.P.A. 300 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 500 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 10 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 20 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 50 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L.. 56 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 84 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L.. 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 300 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 20 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 50 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 84 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 300 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 500 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 1 cprriv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 20 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 3x30 cpr riv 1 mg 


MODULATORI ORMONALI E METABOLICI 
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ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 84 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 300 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 84 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 10x1 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 50x1 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. 10 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. 20 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. 30 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. 50 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. 56 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. 84 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. 98 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. 00 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. flacone 10 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. flacone 20 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. flacone 28 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. flacone 30 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. flacone 50 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. flacone 56 cpr riv 1 mg 


MODULATORI ORMONALI E METABOLICI 
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ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. flacone 84 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. flacone 98 cpr riv 1 mg 
ZONOSTROL 

SANDOZ S.P.A. flacone 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 0 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 20 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 50 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 56 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 84 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 98 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 90 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. flacone 10 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. flacone 20 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. flacone 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. flacone 50 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. flacone 56 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. flacone 84 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. flacone 90 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. flacone 98 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. flacone 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. flacone 30 cpr riv 1 mg 
EXTROPLEX 

PROFARMA S.R.L. 28 cpr riv 1 mg 
EXTROPLEX 

PROFARMA S.R.L. 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CRINOS 

CRINOS S.P.A. 10 cpr riv 1 mg 


MODULATORI ORMONALI E METABOLICI 
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ANASTROZOLO CRINOS 

CRINOS S.P.A. 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CRINOS 

CRINOS S.P.A. 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CRINOS 

CRINOS S.P.A. 56 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CRINOS 

CRINOS S.P.A. 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CRINOS 

CRINOS S.P.A. 84 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CRINOS 

CRINOS S.P.A. 98 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO RANBAXY 

RANBAXY ITALIA S.P.A. 20 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO RANBAXY 

RANBAXY ITALIA S.P.A. 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO RANBAXY 

RANBAXY ITALIA S.P.A. 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO RANBAXY 

RANBAXY ITALIA S.P.A. 60 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO RANBAXY 

RANBAXY ITALIA S.P.A. 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO HIKMA 

HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S. 20 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO HIKMA 

HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S. 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO HIKMA 

HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S. 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO HIKMA 

HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S. 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO HIKMA 

HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S. 98 cpr riv 1 mg 
KEYFEN 

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 28 cpr riv 1 mg 
ERISTROL 

PROGEN S.R.L. 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ALTER 

LABORATORI ALTER S.R.L. 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ALTER 

LABORATORI ALTER S.R.L. 30 cpr riv 1 mg 
INIBEN 

BIOHEALTH PHARMACEUTICALS S.R.L. 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO PROFESSIONALCARE 
PROFESSIONALCARE S.R.L. 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 1 mg 
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ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 56 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 60 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 84 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 90 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 98 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 300 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 84 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 98 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 300 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 500 cpr riv 1 mg conf osp 
ANASTROZOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD 10 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD 14 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD 20 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD 50 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD 56 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD 60 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD 84 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD 90 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD 98 cpr riv 1 mg 
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ANASTROZOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CHIESI 

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CHIESI 

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CHIESI 

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 84 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CHIESI 

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 00 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CHIESI 

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. flacone 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CHIESI 

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. flacone 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CHIESI 

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. flacone 84 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO CHIESI 

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. flacone 100 cpr riv 1 mg 
ANKARMA 

BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A. 7 cpr riv 1 mg 
ANKARMA 

BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A. 10 cpr riv 1 mg 
ANKARMA 

BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A. 14 cpr riv 1 mg 
ANKARMA 

BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A. 20 cpr riv 1 mg 
ANKARMA 

BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A. 28 cpr riv 1 mg 
ANKARMA 

BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A. 30 cpr riv 1 mg 
ANKARMA 

BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A. 40 cpr riv 1 mg 
ANKARMA 

BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A. 50 cpr riv 1 mg 
ANKARMA 

BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A. 56 cpr riv 1 mg 
ANKARMA 

BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A. 60 cpr riv 1 mg 
ANKARMA 

BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A. 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO BLUEFISH 

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO BLUEFISH 

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO BLUEFISH 

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 98 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO BLUEFISH 

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO DOC GENERICI 

DOC GENERICI SRL 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO DOC GENERICI 

DOC GENERICI SRL 30 cpr riv 1 mg 


MODULATORI ORMONALI E METABOLICI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


ANASTROZOLO DOC GENERICI 


DOC GENERICI SRL 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO DOC GENERICI 

DOC GENERICI SRL 84 cpr riv 1 mg 
RAOLOZ 

GENETIC S.P.A. 28 cpr riv img 
GRISET 

GENETIC S.P.A. 28 cpr riv img 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 10 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 14 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 20 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 50 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 56 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 60 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 84 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 90 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 98 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMETED 300 cpr riv 1 mg 
RENAZOLE 

LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO 28 cpr riv 1 mg 
RENAZOLE 

LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO 1 flacone 100 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SUN 

SUN PHARMACEUTICAL IND (EUR 28 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SUN 

SUN PHARMACEUTICAL IND (EUR 30 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SUN 

SUN PHARMACEUTICAL IND (EUR 84 cpr riv 1 mg 
ANASTROZOLO SUN 

SUN PHARMACEUTICAL IND (EUR 100 cpr riv 1 mg 
IBISTRAZOLO 

IBIGEN S.R.L. 28 cpr riv img 
IBISTRAZOLO 

IBIGEN S.R.L. 30 cpr riv img 
ANASTROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 14 cpr riv img 
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ANASTROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 28 cpr riv 1mg 

ANASTROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 30 cpr riv 1mg 

ANASTROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 91 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 98 cpr riv 1mg 

ANASTROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 100 cpr riv 1 mg 
exemestane 

AROMASIN 

PFIZER ITALIA Srl 15 cpr riv 25 mg 

AROMASIN 

PFIZER ITALIA Sr 20 cpr riv 25 mg 

AROMASIN 

PFIZER ITALIA Srl 30 cpr riv 25 mg 

AROMASIN 

PFIZER ITALIA Sr 90 cpr riv 25 mg 

AROMASIN 

PFIZER ITALIA Srl 100 cpr riv 25 mg 

AROMASIN 

PFIZER ITALIA Srl 120 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE DOC GENERICI 

DOC GENERICI S.R.L. 30 cpr riv 25 mg 

EXEGEN 

GENETIC S.P.A. 30 cpr riv 25 mg 

AXELTA 

GENETIC S.P.A. 30 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 80 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 40 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 60 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 90 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 10 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 20 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 50 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 25 mg 
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EXEMESTANE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 25 mg 
MEMELIN 
CRINOS S.P.A. 30 cpr riv 25 mg 
MEMELIN 
CRINOS S.P.A. 100 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 15 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 20 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 30 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 90 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 98 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 100 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 120 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 15 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 20 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 30 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 90 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 100 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 120 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 15 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 20 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 30 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 90 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 98 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 120 cpr riv 25 mg 
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DELTAEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 10 cpr riv 25 mg 
DELTAEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 15 cpr riv 25 mg 
DELTAEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 30 cpr riv 25 mg 
DELTAEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 90 cpr riv 25 mg 
DELTAEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 105 cpr riv 25 mg 
DELTAEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 100 cpr riv 25 mg 
DELTAEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 20 cpr riv 25 mg 
DELTAEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 120 cpr riv 25 mg 
PIEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 10 cpr riv 25 mg 
PIEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 15 cpr riv 25 mg 
PIEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 30 cpr riv 25 mg 
PIEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 90 cpr riv 25 mg 
PIEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 105 cpr riv 25 mg 
PIEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 100 cpr riv 25 mg 
PIEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 20 cpr riv 25 mg 
PIEXTANE 

HELM PHARMACEUTICALS GMBH 120 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 15 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 20 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 00 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 20 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 4 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 5 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 20 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 30 cpr riv 25 mg 
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EXEMESTANE MYLAN GENERICS 


MYLAN S.P.A. 60 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 90 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 100 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 120 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 15 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 20 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 28 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 30 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 90 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 98 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 100 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 120 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 25 mg monodose 
EXEMESTANE HIKMA 

HIKMA FARMACEUTICA S.A. 15 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE HIKMA 

HIKMA FARMACEUTICA S.A. 30 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE HIKMA 

HIKMA FARMACEUTICA S.A. 90 cpr riv 25 mg 
EXEMESTANE HIKMA 

HIKMA FARMACEUTICA S.A. 100 cpr riv 25 mg 
EXEMELABA 

SIGILLATA LIMITED 10 cpr riv 25 mg 
EXEMELABA 

SIGILLATA LIMITED 30 cpr riv 25 mg 
EXEMELABA 

SIGILLATA LIMITED 40 cpr riv 25 mg 
EXEMELABA 

SIGILLATA LIMITED 60 cpr riv 25 mg 
EXEMELABA 

SIGILLATA LIMITED 90 cpr riv 25 mg 
EXEMELABA 

SIGILLATA LIMITED 100 cpr riv 25 mg 
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EXEMESTANE PHAROS GENERICS 


PHAROS GENERICS LIMITED 10 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE PHAROS GENERICS 

PHAROS GENERICS LIMITED 14 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE PHAROS GENERICS 

PHAROS GENERICS LIMITED 20 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE PHAROS GENERICS 

PHAROS GENERICS LIMITED 30 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE PHAROS GENERICS 

PHAROS GENERICS LIMITED 60 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE PHAROS GENERICS 

PHAROS GENERICS LIMITED 90 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE PHAROS GENERICS 

PHAROS GENERICS LIMITED 100 cpr riv 25 mg 

MESTANE 

PH&T S.P.A. 30 cpr riv 25 mg 

MESTANE 

PH&T S.P.A. 90 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 15 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 20 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 28 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 80 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 90 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 98 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 100 cpr riv 25 mg 

EXEMESTANE INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 120 cpr riv 25 mg 
letrozolo 

FEMARA 

NOVARTIS FARMA SpA 30 cpr riv 2,5 mg 

FEMARA 

NOVARTIS FARMA SpA 100 cpr riv 2,5 mg 

CALANTHA 

BENEDETTI & CO.S.P.A. 10 cpr riv 2,5 mg 

CALANTHA 

BENEDETTI & CO.S.P.A. 30 cpr riv 2,5 mg 

CALANTHA 

BENEDETTI & CO.S.P.A. 60 cpr riv 2,5 mg 

LETROZOLO DOC GENERICI 

DOC GENERICI S.R.L. 30 cpr riv 2,5 mg 

LETROZOLO DOC GENERICI 

DOC GENERICI S.R.L. 30 cpr riv 2,5 mg flacone 

ZOLTRON 

GENETIC S.P.A 30 cpr riv 2,5 mg 

LETROZOLO CRINOS 

CRINOS S.P.A. 10 cpr riv 2,5 mg 
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LETROZOLO CRINOS 

CRINOS S.P.A. 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO CRINOS 

CRINOS S.P.A. 100 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 10 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 14 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 28 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 50 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 90 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 100 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO KABI 

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 60 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ACTAVI: 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ACTAVI: 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ACTAVI: 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ACTAVI: 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 60 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ACTAVI: 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ACTAVI: 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 120 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ACTAVI: 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 80 cpr riv 2,5 mg contenitore HDPE 
LETROZOLO ACTAVI: 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ACTAVI: 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ACTAVI: 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr riv 2,5 mg contenitore HPDE 
LETRIX 

FARMA GROUP S.R.L. 30 cpr riv 2,5 mg 
LETRIX 

FARMA GROUP S.R.L. 100 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SUN 

SUN PHARMACEUTICAL IND (EUR) 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SUN 

SUN PHARMACEUTICAL IND (EUR) 28 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SUN 

SUN PHARMACEUTICAL IND (EUR) 84 cpr riv 2,5 mg 


MODULATORI ORMONALI E METABOLICI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


LETROZOLO SUN 

SUN PHARMACEUTICAL IND (EUR) 100 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 10 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 14 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 50 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 56 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 60 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 84 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 90 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 98 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 00 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 12 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 20 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 00 cpr riv 2,5 mg blister 10x10 
LETROZOLO ITALCHIMICI 

ITALCHIMICI S.P.A. 0 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ITALCHIMICI 

ITALCHIMICI S.P.A. 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ITALCHIMICI 

ITALCHIMICI S.P.A. 00 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 0 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 4 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 5 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 20 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 2,5 mg 
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LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 50 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO BLUEFISH 

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO BLUEFISH 

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 100 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO FIDIA 

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 10 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO FIDIA 

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 28 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO FIDIA 

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO FIDIA 

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 50 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO FIDIA 

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 60 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO FIDIA 

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 84 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO FIDIA 

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 90 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO FIDIA 

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 98 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO FIDIA 

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 100 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 10 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SIGILLATA 

SIGILLATA LIMITED 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO SIGILLATA 

SIGILLATA LIMITED 30 cpr riv 2,5 mg contenitore HDPE 
LETROZOLO MEDIPHA SANTE 

MEDIPHA SANTE 100 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MEDIPHA SANTE 

MEDIPHA SANTE 10 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MEDIPHA SANTE 

MEDIPHA SANTE 14 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MEDIPHA SANTE 

MEDIPHA SANTE 28 cpr riv 2,5 mg 
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LETROZOLO MEDIPHA SANTE 
MEDIPHA SANTE 


Serie generale - n. 160 


30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MEDIPHA SANTE 
MEDIPHA SANTE 100 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 7 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 10 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 20 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 56 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 60 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 84 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 90 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 98 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 00 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 12 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 20 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 80 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 200 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 500 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 7 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 10 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 20 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 30 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 56 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
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LETROZOLO MYLAN GENERICS 


MYLAN S.P.A. 60 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 84 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 90 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 98 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 00 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 12 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 20 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 80 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 200 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 500 cpr riv 2,5 mg flacone HDPE 
LETROZOLO MYLAN 

MYLAN S.P.A. 10 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN 

MYLAN S.P.A. 20 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO MYLAN 

MYLAN S.P.A. 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 10 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 14 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 28 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 30 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 50 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 60 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 84 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 90 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 98 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 100 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 14 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 28 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 30 cpr riv 2,5 mg 
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LETROZOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 50 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 60 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 84 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 90 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 98 cpr riv 2,5 mg 
LETROZOLO AHCL 


ACCORD HEALTHCARE LIMITED 


100 cpr riv 2,5 mg 


Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni (SERM) 


bazedoxifene 
CONBRIZA 
PFIZER LIMITED 28 cpr riv 20 mg 
CONBRIZA 
PFIZER LIMITED 84 cpr riv 20 mg 
raloxifene 
EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 14 cpr riv 60 mg 
EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 28 cpr riv 60 mg 
EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 84 cpr riv 60 mg 
EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 100 cpr riv 60 mg 
OPTRUMA 
ELI LILLY NEDERLAND BV 14 cpr riv 60 mg 
OPTRUMA 
ELI LILLY NEDERLAND BV 28 cpr riv 60 mg 
OPTRUMA 
ELI LILLY NEDERLAND BV 100 cpr riv 60 mg 
OPTRUMA 
ELI LILLY NEDERLAND BV 84 cpr riv 60 mg 
tamoxifene 
NOLVADEX 
ASTRAZENECA SpA 30 cpr riv 10 mg 
NOLVADEX 
ASTRAZENECA SpA 20 cpr riv 20 mg 
KESSAR 
ORION CORPORATION 30 cpr 10 mg 
KESSAR 
ORION CORPORATION 30 cpr 20 mg 
TAMOXIFENE (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM ITALIA Srl 20 cpr riv 20 mg 
TAMOXIFENE (EG) 
EG SpA 30 cpr riv 10 mg 
TAMOXIFENE (EG) 
EG SpA 20 cpr riv 20 mg 
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NOMAFEN 

FIDIA FARMACEUTICI SpA 30 cpr riv 10 mg 
NOMAFEN 

FIDIA FARMACEUTICI SpA 20 cpr riv 20 mg 
TAMOXIFENE (GB PHARMA) 

GB PHARMA Srl 30 cpr 10 mg 
TAMOXIFENE (GB PHARMA) 

GB PHARMA Srl 20 cpr 20 mg 


TAMOXENE (LISAPHARMA) 
LISAPHARMA SpA 


30 cpr riv 10 mg 


TAMOXENE (LISAPHARMA) 
LISAPHARMA SpA 


20 cpr riv 20 mg 


TAMOXIFENE (AUROBINDO) 
AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 


30 cpr riv 10 mg 


TAMOXIFENE (AUROBINDO) 
AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 


20 cpr riv 20 mg 


toremifene 


FARESTON 
ORION CORPORATION 


30 cpr 60 mg 


FARESTON 
ORION CORPORATION 


100 cpr 60 mg 


Altre sostanze ad attività antiestrogenica 


cetrorelix 


CETROTIDE 
SERONO EUROPE LIMITED 


1 fiala 0,25 mg + 1 siringa solv 


CETROTIDE 
SERONO EUROPE LIMITED 


7 flaconcini 0,25 mg + 7 siringhe solv 


CETROTIDE 
SERONO EUROPE LIMITED 


1 flaconcino 3 mg + 1 siringa solv 


clomifene 


CLOMID 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 


10 cpr 50 mg 


SEROFENE 
MERCK SERONO SpA 


30 cpr 50 mg 


fulvestran 


FASLODEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 


1 siringa IM 5 ml + 1 ago 


ganirelix 


ORGALUTRAN 
N.V. ORGANON 


1 siringa 0,25 mg 0,5 ml 


ORGALUTRAN 
N.V. ORGANON 


5 siringhe 0,25 mg 0,5 ml 


Modulatori metabolici 


insulina aspart 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala SC 10 ml 100 Ul/ml 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 


5 siringhe SC 3 ml 
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NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 300 UI 
NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 5 pen 3 ml 100 Ul/ml 
NOVOMIX 30 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 300 U 
NOVOMIX 50 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 300 U 
NOVOMIX 50 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 300 U 
NOVOMIX 50 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 300 U 
NOVOMIX 50 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 300 U 
NOVOMIX 50 
NOVO NORDISK A/S 5 penne 300 UI 3 ml 
NOVOMIX 50 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 300 U 
NOVOMIX 70 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 300 U 
NOVOMIX 70 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 300 U 
NOVOMIX 70 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 300 U 
NOVOMIX 70 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 300 U 
NOVOMIX 70 
NOVO NORDISK A/S 5 penne 900 UI 3 ml 
NOVOMIX 70 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 300 UI 
insulina detemir 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S penfill 1 cartuccia 3ml 100 Ul/mI 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S penfill 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S penfill 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 1 penna 3 ml 100 Ul/ml 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 10 penna 3 ml 100 Ul/ml 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 1 penna 3 ml 100Ul/ml 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 5 penne 3 ml 100 Ul/ml 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 10 penne 3ml 100 Ul/ml 
insulina glulisina 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 1 fiala 1.000 UI 10 ml 
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APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 2 fiale 1.000 Ul 10 ml 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 4 fiale 1.000 Ul 10 ml 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 5 fiale 1.000 Ul 10 ml 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/mi 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 3 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 4 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 5 cartucce 3 SC mi 100 Ul/mi 
APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 6 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 8 cartucce 3 ml 100 Ul/mi 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 9 cartucce ami 100 /Ulini 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 10 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 
APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 1 penna 3 ml 100UI/ml 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 3 penne 3 ml 100UW/mI 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 4 penne 3 ml 100 Ul/mI 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 5 penne 3 ml 100 Ul/mi 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 6 penne 3 ml 100UWmI 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 8 penne 3 ml 100 Ulmi 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 9 penne 3 ml 100 Ulmi 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 10 penne 3 ml 100 UWmi 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 1 cartuccia OPTICLICK 3 ml 100 Ul/mI 
APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 3 cartucce OPTICLICK 3 mi 100 Um 
APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 4 cartucce OPTICLICK 3 mi 100 Um 
APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 5 cartucce OPTICLICK 3 mi 100 Um 
APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 6 cartucce OPTICLICK 3 mi 100 Ulm 
APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 8 cartucce OPTICLICK 3 mi 100 Ulm 
APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 9 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Um 
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APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 10 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 4 penna SC 300 UI 3 ml 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 3 penne SC 300 UI 3 ml 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 4 penne SC 300 UI 3 ml 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB solostar 5 penne SC 300 UI 3 ml 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 6 penne SC 300 UI 3 ml 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 8 penne SC 300 UI 3 ml 

APIDRA 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 9 penne SC 300 UI 3 ml 
insulina lispro 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV ‘flacone 10 ml 40UI/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV iflacone 10 ml 100Ul/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV 5 cartucce 1,5ml 100Ul/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV 6 penne 3 ml 100UI/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV 5 cartucce 3ml 100Ul/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV mix25 1flacone 10 ml 100UI/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV mix50 5 cartucce 3 ml 100Ul/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV npl 1flacone 10 ml 100UI/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV mix25 5 cartucce 3 ml 100Ul/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV mix 50 1flacone 10 ml 100Ul/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV npl 5 cartucce 3ml 100UI/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV npl 25 5 penne 3 ml 100UI/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV mix 50 5 penne 3 ml 100Ul/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV np 5 penne 3 ml 100Ul/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV mix25 humaject 5 penne 3 ml 100Ul/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV mix 50 humaject 5 penne 3 ml 100UI/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV npl humaject 5 penne 3 ml 100Ul/ml 

HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV humaject 5 cartucce 3 ml 100Ul/ml 
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HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV kwikpen 5 penne 3 ml 100Ul/ml 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV kwikpen 2X5 penne 3 ml 100Ul/ml 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV mix 25 kwikpen 5 penne 3 ml 100UI/m 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV mix 25 kwikpen 2X5 penne 3 ml 100UI/ml 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV mix 50 kwikpen 5 penne 3 ml 100UI/m 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV mix 50 kwikpen 2X5 penne 3 ml 100UI/ml 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV np! kwikpen 5 penne 3 ml 100Ul/ml 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV np! kwikpen2X5 penne 3 ml 100Ul/ml 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV basal 5 cartucce 3ml 100Ul/ml 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV basal 5 penne 3ml 100UI/ml 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV basal 2x5 cartucce 3ml 100UI/ml 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV basal 2x5 penne 3ml 100UI/ml 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV basal kwikpen 5 penne 3ml 100UI/ml 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV basal kwikpen 2X5 penne 3ml 100Ul/ml 


insulina umana 


HUMULIN R 

ELI LILLY ITALIA SpA 1 fiala 1.000 Ul 10 ml 
HUMULIN R 

ELI LILLY ITALIA SpA 5 cartucce 300 UI 3 ml 
HUMULIN R JET 

ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3 ml 

INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB rapid opt EV SC 5 cartucce 3 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB basal opts 5 cartucce 3 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 25 5 cartucce 300 UI 3 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 50 SC 5 cartucce 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB rapid EV SC 5 ml 100 Ulm 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB rapid EV SC 5 fiala 5 ml 100 Ul/ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB rapid EV SC 5 cartucce 3 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB rapid EV SC 10 ml 40 UW/ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB rapid EV SC 5 fiale 400 Ul 10 ml 
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INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB basal SC 5 ml 100 Ul/mi 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB basal SC 5 fiale 500 UI 5 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB basal SC 5 cartucce 5 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB basal SC 1 fiala 400 UI 10 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB basal SC 5 fiale 400 UI 10 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 15 SC fiale 500 Ul 5 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 15 SC 5 fiale 500 Ul 5 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 15 SC 5 cartucce 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 15 SC fiale 400 Ul 10 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 15 SC 5 fiale 400 Ul 10 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 25 SC fiala 500 Ul 5 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 25 SC 5 fiale 500 Ul 5 ml 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S 1 fiala EV SC 10 ml 40 Ul/ml 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S 5 fiale EV SC 10 ml 40 Ul/mI 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S 1 fiala 1.000 Ul 10 ml 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S 5 fiale SC EV 10 ml 100 Ul/ml 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S 1 penfill 3 ml 100 Ul/ml 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S 5 penfill 300 Ul 3 ml 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S 10 penfill 3 ml 100 Ul/ml 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 300 UI 3 ml 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S NOVOLET 10 cartucce SC 3 ml 100 Ul/mI 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S INN 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/ml 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S INN 5 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S INN 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/ml 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
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ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S 10 cartucce 3 ml 100 Ul/mi 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB Gmbh SEE ODI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB Goimb 25 SC iaia 400 Ul doni 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB combo SE ian i 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 50 SC fiala 500 Ul 5 mi 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB omb Ea sesiO Fog ne i 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB ca ibiED/E cariicie S00:UÎ8 mi 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB come BOS ala A00 DIA dim 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 50 SC 5 fiale 400 Ul 10 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB ile se sla 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB ssi sesta 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB rapid SC EV 4 cartucce 300 Ul 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB rapid SC EV 10 cartucce 300 Ul 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB bass sca aniuesa 00 vi smi 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB Masse oa vi 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB mb iseleS000I 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB mese cane oi 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB Imb sr stu anice 3000 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB MESERO ai 0 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb ELIS arreso 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB AOMbsNSE lo carnicde Govi 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB iepidlonie so sipensimi 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB iipidlon 60 pen smi 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB iepidone se speri 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB Apia pane i 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB basal opis SC 3 pen 300 Ul 
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INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB basal opts SC 4 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB basal opts 5 cartucce 3 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB basal opts SC 10 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 15 SC 3 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 15 SC 4 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 15 SC 5 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 15 SC 10 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 25 SC 3 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 25 SC 4 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 25 5 pen 300 Ul 3 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 25 SC 10 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 50 SC 3 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 50 SC 4 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 50 5 pen 300 Ul 3 ml 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 50 SC 10 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB rapid solo SC 5 pen 300 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB basal solo SC 5 pen 300 UI 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 25 solo SC 5 pen 300 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 50 solo SC 5 pen 300 
INSUMAN 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB comb 30 IM SC 5 pen 3 ml 


insulina umana + insulina umana isofano 


HUMULIN 30/70 

ELI LILLY ITALIA SpA fiala 1.000 Ul 10 ml 
HUMULIN 10/90 

ELI LILLY ITALIA SpA fiala 10 ml 100 UW/mI 
HUMULIN 20/80 

ELI LILLY ITALIA SpA fiala 10 ml 100 Ul/mI 
HUMULIN 40/60 

ELI LILLY ITALIA SpA fiala 10 ml 100 U/mI 
HUMULIN 10/90 

ELI LILLY ITALIA SpA 5 tubofiale 1,5 ml 
HUMULIN 40/60 

ELI LILLY ITALIA SpA 5 tubofiale 1,5 ml 
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HUMULIN 50/50 

ELI LILLY ITALIA SpA 1 fiala 1.000 Ul 10 ml 
HUMULIN 30/70 

ELI LILLY ITALIA SpA 5 cartucce 300 UI 3 ml 
HUMULIN 30/70 

ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3 ml 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 1 fiala SC 10 ml 40 Ul/ml 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 fiale SC 10 ml 40 Ul/ml 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 1 fiala 1.000 Ul 10 ml 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 fiale SC 10 ml 100 Ul/ml 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 4 penfill 3 ml 100 Ul/ml 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 penfill 300 Ul 3 ml 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 penfill 3ml 100 Ul/mi 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA NOVOLET 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA INN 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/ml 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA INN 5 cartucce 3 ml 100 Ul/mi 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA INN 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/mI 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
PROTAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 1 fiala SC 40U1 10 ml 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 fiale SC 40 UI 10 ml 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 1 fiala 1.000 Ul 10 ml 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 fiale SC 100 Ul 10 ml 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/mI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 1 cartuccia 3 ml 100 UI 
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ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 1 cartuccia 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 1 cartuccia 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 1 cartuccia 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 1 cartuccia 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 1 cartuccia 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 5 cartucce 3 ml 100 UI 
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ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 10 cartucce 3 ml 100 UI 


insulina umana glargine 


LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB iinagsnendScs ima dol 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 3 nacondin SES MISOOIO0I 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 5 fiacondini SCE MIA 00/00 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 10 flaconcini SC 5 ml 100 Ul/mi 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 4 cartucce SC 3 ml 100 Ulimi 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB esenti 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB i aadinoss Ses MA dOLII 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 3 penne SC 3 ml 100 Ul/mi 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 4 penne SC 3 ml 100 Ul/mi 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB optiset 5 penne SC. 300 Ul 3 mi 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 10 penne SC 3 mi 100 Ul/mi 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB {SCA 000 DI Ori 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB nese A bodlme i 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB Fennec 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB i aes asian Vi 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB opticlik 5 cartucce SC. 300 Ul 3 ml 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB dicarhods SG nII00 vi 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB g carnose SE ona 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB vd cainicce SE nai 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB diana SO OnU 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB Solbztari penna S6:600.018mi 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB solostar SC 3 pen 100 Ul/mi 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB solostar SC 4 pen 100 Ul/mi 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB solostar 5 penne SC 300 Ul 3 mi 
LANTUS 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB solastar 66/6 pen ‘100 /ifimi 
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LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB solostar SC 8 pen 100 Ul/mI 
LANTUS 


SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 


solostar SC 9 pen 100 Ul/ml 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 


solostar SC 10 pen 100 Ul/ml 


insulina umana isofano 


HUMULIN | 
ELI LILLY ITALIA SpA 1 fiala 1.000 Ul 10 ml 
HUMULIN | 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
HUMULIN I JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3 ml 

insulina zinco-umana 
HUMULIN U 
ELI LILLY ITALIA SpA 1 fiala 1.000 Ul 10 ml 
HUMULIN L 
ELI LILLY ITALIA SpA 1 fiala 1.000 Ul 10 ml 
HUMULIN 10/90 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 cartucce 3 ml 100 Ul/m 
HUMULIN 20/80 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 cartucce 3 ml 100 Ul/lm 
HUMULIN 40/60 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 cartucce 3 ml 100 Ul/m 
HUMULIN 50/50 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 cartucce 3 ml 100 Ul/m 
HUMULIN 50/50 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 cartucce 1,5 ml 100 UI 
HUMULIN 10/90 JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3 m 
HUMULIN 20/80 JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3 m 
HUMULIN 40/60 JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3 m 
HUMULIN 50/50 JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3 m 
ULTRATARD 
NOVO NORDISK A/S 1 flaconcino SC 10 ml 40 Ul/ml 
ULTRATARD 
NOVO NORDISK A/S 5 flaconcini SC 10 ml 40 Ul/ml 
ULTRATARD 
NOVO NORDISK A/S 1 flaconcino SC 10 ml 100 Ul/ml 
ULTRATARD 
NOVO NORDISK A/S 5 flaconcini SC 10 ml 100 Ul/ml 
MONOTARD 
NOVO NORDISK A/S 1 flaconcino SC 10 ml 40 Ul/ml 
MONOTARD 
NOVO NORDISK A/S 5 flaconcini SC 10 ml 40 Ul/ml 
MONOTARD 
NOVO NORDISK A/S 1 flaconcino SC 10 ml 100 Ul/ml 
MONOTARD 


NOVO NORDISK A/S 


5 flaconcini SC 10 ml 100 Ul/ml 
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Proibiti IN e FUORI GARA 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


Diuretici osmotici 

mannitolo 
ISOTOL 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone EV 250 ml 20% 
ISOTOL 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone EV 500 ml 20% 
GLICINA MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl sacca 3.000 ml 
GLICINA MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl sacca 5.000 ml 
MANNITOLO SORBITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl sacca 3.000 ml 
MANNITOLO SORBITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl sacca 5:00 il 
MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 5% 100 ml 
MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 5% 250 ml 
MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 5% 500 ml 
MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 5% 1.000 ml 
MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl Bo DO mica 
MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 5% 250 ml sacca 
MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 5% 500 ml sacca 
MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 5% 1.000 ml sacca 
MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 5% 2.000 ml sacca 
MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 5963.0006 /mi sÉcca 
MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 5% 5.000 ml sacca 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 2 flacone 50 ml 5% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 2 flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 2 flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


flacone 500 ml 5% 


flacone 1.000 ml 5% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 4 sacca 50 ml 5% 
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MANNITOLO (GALENICA SENESE) 


Serie generale - n. 160 


GALENICA SENESE Srl 2 sacca 100 ml 5% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 5% 250 ml sacca 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 5% 500 ml sacca 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl sacca 1.000 ml 5% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl flacone 50 ml 10% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 2 flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl sacca 50 ml 10% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 0% 100 ml sacca 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 0% 250 ml sacca 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 0% 500 ml sacca 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 0% 1.000 ml sacca 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 8% 50 ml flacone 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 8% 1.000 ml flacone 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 8% 50 ml sacca 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 8% 100 ml sacca 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 8% 250 ml sacca 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 8% 500 ml sacca 
MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 8% 1.000 ml sacca 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 500 ml 5% 
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MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA sacca 500 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 1.000 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 1.000 ml 10% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA sacca 250 ml 10% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA sacca 500 ml 10% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 1.000 ml 18% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA sacca 250 ml 18% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA sacca 500 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 50 ml 5% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 1.000 ml 5% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 50 ml 10% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 1.000 ml 10% 
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MANNITOLO (NOVASELECT) 


NOVASELECT SpA flacone 50 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 1.000 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA 20 flaconi 500 ml 5% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA 20 flaconi 500 ml 10% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA 30 flaconi 100 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA 24 flaconi 250 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA 20 flaconi 500 ml 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 50 ml 5% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sri flacone 100 ml 5% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 250 Ml 5% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 1.000 ml 5% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 50 ml 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 100 ml 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 250 MI 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 500 MI 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 1.000 ml 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 50 ml 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 100 Ml 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 250 MI 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 500 MI 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 1.000 ml 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr sacca 250 ml 18% 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 


FRESENIUS KABI ITALIA Srl sacca 500 ml 18% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl sacca 100 ml 5% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl sacca 500 ml 5% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl sacca 1.000 ml 5% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl flacone 500 Ml 18% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl sacca 250 ml 10% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl sacca 500 ml 10% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl sacca 1.000 ml 10% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 500 Ml 10% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl sacca 1.000 ml 18% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl flacone 250 Ml 18% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl flacone 500 Ml 18% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Sri 24 flaconi 250 ml 10 g/100 m 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Sri 20 flaconi 500 ml 10 g/100 m 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Sri 49 flaconi 100 ml 18 g/100 m 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Sri 24 flaconi 250 ml 18 g/100m 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 20 flaconi 500 ml 18 g/100m 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 50 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 50 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 100 Ml 10% 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA flacone 50 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 50 ml 100 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 100 ml 250 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 250 ml 500 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 500 ml 1.000 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 50 ml 100 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA 00 ml 18% in sacca 250 ml 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 250 ml 500 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 500 ml 1.000 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 50 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 100 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 500 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 1.000 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 50 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 100 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 250 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA 0% 500 ml sacca 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 1.000 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 50 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 100 ml 18% 
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MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 250 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA 8% 500 ml sacca 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 1.000 ml 18% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Sr flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Srl flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Sr flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Sr flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Sr flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Srl flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Srl 5% 500 ml sacca 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Srl 10% 500 ml sacca 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Sr 


18% 500 ml sacca 


MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 sacca 50 ml 5% 


MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
DUSTRIA L.I.M. SpA 


5% 50 ml in sacca 100 ml 


IN 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
DUSTRIA L.I.M. SpA 


1 sacca 100 ml 5% 


N 
\NNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
DUSTRIA L.I.M. SpA 


(o) 
MA 


5% 250 ml in sacca 500 ml 


N 
\NNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
DUSTRIA L.I.M. SpA 


(e) 
MA 


sacca 50 ml 10% 


N 
\NNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
DUSTRIA L.I.M. SpA 


(e) 
MA 


0% 50 ml in sacca 100 ml 


N 
\NNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
DUSTRIA L.I.M. SpA 


(o) 
MA 


0% 100 ml in sacca 250 ml 


IN 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 


BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 0% 250 ml in sacca 500 ml 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA sacca 50 ml 18% 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 8% 50 ml in sacca 100 mg 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 00 ml 18% in sacca 250 ml 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 


NDUSTRIA L.I.M. SpA 


8% 250 ml in sacca 500 ml 


(o) IA 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
NDUSTRIA L.I.M. SpA 


vw 


flacone 100 ml 5% 


(e) IA 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
IOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


w 


flacone 250 ml 5% 
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MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 


BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA flacone 250 Ml 10% 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA flacone 500 Ml 18% 
MANNITOLO (EUROSPITAL) 

EUROSPITAL SpA flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO (EUROSPITAL) 

EUROSPITAL SpA flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO (EUROSPITAL) 

EUROSPITAL SpA flacone 500 Ml 18% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 50 ml 5% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 1.000 ml 5% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 50 ml 10% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 1.000 ml 10% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 50 ml 18% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 1.000 ml 18% 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 

Tiazidi 

idroclorotiazide 
ESIDREX anche effetto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 20 cpr 25 mg 

idroclorotiazide + benazepril 
CIBADREX anche effetto mascherante 
MEDA PHARMA SpA 14 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
CIBADREX anche effetto mascherante 
MEDA PHARMA SpA 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 
CIBADREX anche effetto mascherante 
MEDA PHARMA SpA 14 cpr riv 20 mg + 25 mg 
CIBADREX anche effetto mascherante 
MEDA PHARMA SpA 28 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 
ZINADIUR anche effetto mascherante 


ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 


ZINADIUR 


ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


14 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 


anche effetto mascherante 


ZINADIUR 


ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


14 cpr riv 20 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


ZINADIUR 


ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


28 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


TENSADIUR anche effetto mascherante 
+B.N. SAVIO Sr 14 cpr div 5/6,25 mg 

TENSADIUR anche effetto mascherante 
-B.N. SAVIO Sr 14 cpr div 10 mg + 12,5 mg 

TENSADIUR anche effetto mascherante 
.B.N. SAVIO Srl 14 cpr div 20/25 mg 

TENSADIUR anche effetto mascherante 
.B.N. SAVIO Srl 


28 cpr 10 mg + 12,5 mg 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) 


SAN 


DOZ SpA 


14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) 


SAN 


DOZ SpA 


28 cpr riv 10 mg 


anche effetto mascherante 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) 


SAN 


DOZ SpA 


42 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) 


SAN 


DOZ SpA 


50 cpr riv 10 mg 


anche effetto mascherante 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) 


SAN 


DOZ SpA 


98 cpr riv 10 mg 


anche effetto mascherante 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) 


SAN 


DOZ SpA 


14 cpr riv 20 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) 


SAN 


DOZ SpA 


28 cpr riv 20 mg 


anche effetto mascherante 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) 


SAN 


DOZ SpA 


42 cpr riv 20 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) 


SAN 


DOZ SpA 


50 cpr riv 20 mg 


anche effetto mascherante 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) 


SAN 


DOZ SpA 


98 cpr riv 20 mg 


anche effetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


10 cpr riv 10 mg 


anche effetto mascherante 
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BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr riv 10 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 42 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 98 cpr riv 10 mg 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr 10 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr 10 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr 10 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr 10 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 42 cpr 10 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr 10 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 98 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr riv 20 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr riv 20 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 20 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr riv 20 mg + 25 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 42 cpr riv 20 mg + 25 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr riv 20 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 98 cpr riv 20 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr 20 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr 20 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


28 cpr 20 mg 


anche ei 


fetto mascherante 
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BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr riv 20 mg + 25 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 42 cpr riv 20 mg + 25 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr riv 20 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 98 cpr riv 20 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 00 cpr 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 4 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 4 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 4 cpr riv 20 mg + 25 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 4 cpr 20 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 0 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 20 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 28 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 30 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 42 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 50 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 98 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 100 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 10 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 20 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 28 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 30 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 42 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 50 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 98 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 100 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 
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EG SpA 14 cpr 10 mg 

idroclorotiazide + bisoprololo 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 50 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 60 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 90 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 100 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 30 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 50 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 60 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 90 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 100 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 30 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 50 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 


MERCK SERONO SpA 


60 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 


LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 90 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 


MERCK SERONO SpA 


100 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 


LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 60 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 


MERCK SERONO SpA 


90 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 


LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 100 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 

LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 

LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 50 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 

LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 60 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 

LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 90 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 

LODOZ anche effetto mascherante 


MERCK SERONO SpA 


100 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
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LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 50 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 60 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 90 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 100 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 30 cpr riv 2,5 mg +6,25 mg 
BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 30 cpr riv 5 mg +6,25 mg 
BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 30 cpr riv 10 mg +6,25 mg 

idroclorotiazide + candesartan 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 7 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 15 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 30 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 56 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 100 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 300 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA flacone 100 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 7 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 16 mg + 12,5 mg 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 30 cpr 
RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 
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RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 56 cpr 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 100 cpr 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 300 cpr 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA flacone 100 cpr 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 7 cpr 82 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 32 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 15 cpr 32 mg/12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 32 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 32 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 30 cpr 32 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 32 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 32 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 56 opr 32 mg + 2,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 56 cpr 32 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 32 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 32 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 100 cpr 32 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 300 cpr 32 mg/12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 100 cpr 32 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 7 cpr 82 mg + 25 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 32 mg + 25 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 15 cpr 32 mg/25 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 32 mg + 25 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 


ASTRAZENECA SpA 


28 cpr 32 mg + 25 mg 
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RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 30 cpr 32 mg + 25 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 32 mg + 25 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 32 mg + 25 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 56 cpr 32 mg + 25 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 56 cpr 32 mg + 25 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 32 mg + 25 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 32 mg + 25 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 100 cpr 32 mg + 25 mg 

RATACAND PLUS anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 300 cpr 32 mg/25 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 7 cpr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 14 cpr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 20 cpr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 28 cpr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 50 cpr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 56 cpr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 98 cpr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 98 cpr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 100 cpr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 300 cpr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 7 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 14 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 20 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 28 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 50 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 56 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 98 cpr 16 mg + 12,5 mg 
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BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 100 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 300 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 7 cpr 32 mg +12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 14 cpr 32 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 20 cpr 32 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 28 cpr 32 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 50 cpr 32 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 56 opr 32 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 98 cpr 32 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 100 cpr 32 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 300 cpr 32 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 7 cpr 32 mg + 25 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 14 cpr 32 mg + 25 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 20 cpr 32 mg + 25 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 28 cpr 32 mg + 25 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 50 cpr 32 mg + 25 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 56 cpr 32 mg + 25 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 98 cpr 32 mg + 25 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 100 cpr 32 mg + 25 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 300 cpr 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 7 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 14 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 28 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 30 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 56 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 70 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
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E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
90 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


Serie generale - n. 160 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
98 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
7 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
14 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
28 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
30 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
56 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
70 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
90 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 


98 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
7 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
14 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
28 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
30 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
56 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
70 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
90 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
98 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
100 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
30 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
100 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
500 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
7 cpr riv 32 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
14 cpr riv 32 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
28 cpr riv 32 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


DOC GENERICI S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 


30 cpr riv 32 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 56 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 70 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 90 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 98 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 100 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 30 cpr riv 32 mg + 25 mg flacone 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 100 cpr riv 32 mg + 25 mg flacone 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 500 cpr riv 32 mg + 25 mg flacone 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 20 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 60 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 20 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI S.R.L. 60 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 7 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 56 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 98 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 7 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 56 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 98 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 15 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
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KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 60 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 15 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 opr riv 16 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 60 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 opr riv 16 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 15 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 59 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 60 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 


KRKA D.D. NOVO MESTO 


14 cpr riv 32 mg + 25 mg 
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KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 15 cpr riv 32 mg + 25 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 32 mg + 25 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 32 mg + 25 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 cpr riv 32 mg + 25 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 60 cpr riv 32 mg + 25 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 32 mg + 25 mg 
KARBICOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 opr riv 32 mg + 25 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 7 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 7 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 7 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 10 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 14 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 20 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 21 cpr riv 8mg+ 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 30 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 50 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 56 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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Serie generale - n. 160 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 60 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 84 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 90 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 98 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 100 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 7 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 10 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 14 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 20 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 21 cpr riv 16 mg + 12,5mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 30 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 50 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 56 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 60 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 84 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 90 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 98 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 100 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 7 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 10 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 14 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 30 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 56 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 


60 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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Serie generale - n. 160 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 90 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 98 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 100 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 300 cpr riv 32 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 7 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 


SANDOZ S.P.A. 10 cpr riv 32 mg + 25 mg 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 


SANDOZ S.P.A. 14 cpr riv 32 mg + 25 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 


anche e 


ffetto mascherante 


SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 30 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 56 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 60 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 90 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 98 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 100 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 300 cpr riv 32 mg + 25 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 7 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 10 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 14 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 20 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 28 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 30 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 56 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 98 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 7 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 10 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 


HEXAL S.P.A. 14 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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Serie generale - n. 160 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 20 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 28 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 30 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 56 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL S.P.A. 98 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 7 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 10 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 14 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 28 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 


EG S.P.A. 


30 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 


anche ei 


ffetto mascherante 


EG S.P.A. 56 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 98 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 100 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 7 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 10 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 


14 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 


anche ei 


ffetto mascherante 


EG S.P.A. 28 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 30 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 50 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 56 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 90 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 98 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 00 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 12 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 26 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 


EG S.P.A. 


40 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 

EG S.P.A. 154 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 

EG S.P.A. 168 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 

EG S.P.A. 7 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 

EG S.P.A. 7 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


7 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
14 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
28 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
30 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
56 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
70 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
90 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
98 cpr riv 8 mg + 12,5 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
7 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
14 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
28 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
30 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
56 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
70 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
90 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 16 mg + 12,5 mg 

idroclorotiazide + captopril 
ACEDIUR anche effetto mascherante 


A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


2 cpr 50 mg + 25 mg 


ACEDIUR 


A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


2 cpr 50 mg + 15 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


ACEPLUS 


BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


2 cpr 50 mg + 25 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) 


SANDOZ SpA 


2 cpr 50 mg + 25 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) 


HEXAL SpA 


2 cpr 50 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN G.) 


MYLAN SpA 


2 cpr 50 mg + 25 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 12 cpr 50 mg +25 mg 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 160 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 20 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 28 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 30 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 50 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 60 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 100 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 10 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 12 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 20 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 28 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 30 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 60 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 50 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM ITALIA Srl 


100 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + cilazapril 
INIBACE PLUS anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 14 cpr 5 mg + 12,5 mg 
INITISS PLUS anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 14 cpr 5 mg + 12,5mg 

idroclorotiazide + enalapril 
VASORETIC anche effetto mascherante 
MERCK SHARP & DOHME SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
VASORETIC anche effetto mascherante 
MERCK SHARP & DOHME SpA 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
CONDIUREN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
CONDIUREN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ACESISTEM anche effetto mascherante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ACESISTEM anche effetto mascherante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
SINERTEC anche effetto mascherante 
MSD ITALIA S.R.L. 14 cpr 20 mg + 6 mg 
GENTIPRESS anche effetto mascherante 


NEOPHARMED GENTILI S.R.L. 14 cpr 20 mg + 6 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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NEOPREX anche effetto mascherante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 14 cpr 20 mg + 6 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 200 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 250 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 14 cpr 20 mg + 12,5mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 200 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 250 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 10 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 14 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 20 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 28 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 30 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 40 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 50 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 56 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 60 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 70 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 80 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 90 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 98 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 100 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 112 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 200 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 250 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 500 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 1.000 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 100 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 200 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 250 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 500 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 1.000 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 20 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr 20 mg + 6 mg 
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ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 49 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 49 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 00 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 00 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 4 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) anche effetto mascherante 
LABORATORI ALTER Srl 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ALMUS) anche effetto mascherante 
ALMUS Srl 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (FG) anche effetto mascherante 
FG Srl 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENEFIN anche effetto mascherante 
EPIFARMA Srl 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (FIDIA) anche effetto mascherante 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE CHIESI anche effetto mascherante 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
A.W.P. Srl 0 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
A.W.P. Sr 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
A-WP. Srl 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
A.W.P. Sr 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
A.W.P. Sr 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 49 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 300 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 84 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) anche effetto mascherante 
SANDOZ GMBH 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) anche effetto mascherante 
SANDOZ GMBH 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) anche effetto mascherante 
SANDOZ GMBH 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) anche effetto mascherante 
SANDOZ GMBH 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) anche effetto mascherante 
SANDOZ GMBH 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) anche effetto mascherante 
SANDOZ GMBH 49 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) anche effetto mascherante 
SANDOZ GMBH 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) anche effetto mascherante 
SANDOZ GMBH 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) anche effetto mascherante 
SANDOZ GMBH 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) anche effetto mascherante 
SANDOZ GMBH 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) anche effetto mascherante 
SANDOZ GMBH 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) anche effetto mascherante 


HEXAL AG 20 cpr 20 mg + 6 mg 
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ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) anche effetto mascherante 
HEXAL AG 28 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) anche effetto mascherante 
HEXAL AG 30 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) anche effetto mascherante 
HEXAL AG 49 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) anche effetto mascherante 
HEXAL AG 49 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) anche effetto mascherante 
HEXAL AG 50 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) anche effetto mascherante 
HEXAL AG 50 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) anche effetto mascherante 
HEXAL AG 98 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) anche effetto mascherante 
HEXAL AG 00 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) anche effetto mascherante 
HEXAL AG 00 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) anche effetto mascherante 
HEXAL AG 4 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED ) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 0 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 28 cpr 20 + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 30 cpr 20 + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 49 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 50 cpr 20 + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 50 x 1 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 84 cpr 20 + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 


ANGENERICO SpA 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 28 cpr 20 + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 30 cpr 20 + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 49 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 50 cpr 20 + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 50 x 1 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 84 cpr 20 + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 00 cpr 20 mg + 12,5 mg 
VASORETIC anche effetto mascherante 
BB FARMA Srl 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN GENERICS) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 0 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN GENERICS) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN GENERICS) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 20 + 12,5 mg 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (FIDIA) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 20 + 12,5 mg 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN GENERICS) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 
VASORETIC anche effetto mascherante 
PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

idroclorotiazide + eprosartan 
TIARTAN anche effetto mascherante 
ABBOTT PRODUCTS SpA 28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg 
TIARTAN anche effetto mascherante 
ABBOTT PRODUCTS SpA 56 cpr riv 600 mg + 12,5 mg 
TIARTAN anche effetto mascherante 
ABBOTT PRODUCTS SpA 98 cpr riv 600 mg + 12,5 mg 
TIARTAN anche effetto mascherante 
ABBOTT PRODUCTS SpA 280 cpr riv 600 mg + 12,5 mg 

idroclorotiazide + fosinopril 
TENSOZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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FOSICOMBI anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA SF 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 200 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 00 cpr 20 mg +12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Sr 0 cpr 20 + 12,5 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 0 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 4 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 


AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 20 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
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FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 60 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 90 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 100 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg flacone 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 1000 cpr riv 20 mg + 12,5 mg flacone 

idroclorotiazide + inbesartan 
KARVEZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 28 cpr 150 mg + 12,5 mg 
KARVEZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 56 pr 150 mg + 12,5 mg 
KARVEZIDE anche effetto mascherante 


BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 98 cpr 150 mg + 12,5 mg 


KARVEZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 28 cpr 300 mg + 12,5 mg 


KARVEZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 56 cpr 300 mg + 12,5 mg 


KARVEZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 98 cpr 300 mg + 12,5 mg 


KARVEZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 14 cpr riv 300 mg + 25 mg 


KARVEZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 28 cpr riv 300 mg + 25 mg 


KARVEZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 56 cpr riv 300 mg + 25 mg 


KARVEZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 84 cpr riv 300 mg + 25 mg 


KARVEZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 98 cpr riv 300 mg + 25 mg 


KARVEZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 56 cpr riv 300 mg + 25 mg 


COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQU 28 cpr 150 mg + 12,5 mg 


COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQU 56 cpr 150 mg + 12,5 mg 


COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQU 98 cpr 150 mg + 12,5 mg 


COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQU 28 cpr 300 mg + 12,5 mg 


COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQU 56 cpr 300 mg + 12,5 mg 


COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQU 98 cpr 300 mg + 12,5 mg 
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COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQU 14 cpr riv 300 mg + 25 mg 
COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQU 28 cpr riv 300 mg + 25 mg 
COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQU 56 cpr riv 300 mg + 25 mg 
COAPROVEL anche effetto mascherante 


SANOFI PHARMA B 


RISTOL-MYERS SQU 84 cpr riv 300 mg + 25 mg 


COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQU 98 cpr riv 300 mg + 25 mg 
COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQU 56 cpr riv 300 mg + 25 mg 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SERAN FARMA anche effetto mascherante 


SERAN FARMA S.R.L. 


14 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 


IRBESARTAN E 


SERAN FARMA S.R.L. 


IDROCLOROTIAZIDE SERAN FARMA 
28 cpr riv 300 mg + 25 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN E 


SERAN FARMA S.R.L. 


IDROCLOROTIAZIDE SERAN FARMA 
14 cpr riv 300 mg + 25 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN E 


SERAN FARMA S.R.L. 


IDROCLOROTIAZIDE SERAN FARMA 
30 cpr riv 300 mg + 25 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


IRBESARTAN E 


SERAN FARMA S.R.L. 


IDROCLOROTIAZIDE SERAN FARMA 
14 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN E 


IDROCLOROTIAZIDE SERAN FARMA 


SERAN FARMA S.R.L. 28 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SERAN FARMA 
SERAN FARMA S.R.L. 


28 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 50 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 30 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI SRL 14 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI SRL 28 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI SRL 56 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI SRL 98 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 


DOC GENERICI SRL 14 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 


DOC GENERICI SRL 28 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 


DOC GENERICI SRL 56 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 


DOC GENERICI SRL 98 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 


DOC GENERICI SRL 14 cpr riv 300 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 


DOC GENERICI SRL 28 cpr riv 300 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


56 cpr riv 300 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 
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IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI SRL 98 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SIGILLATA anche effetto mascherante 
SIGILLATA LIMITED 28 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SIGILLATA anche effetto mascherante 
SIGILLATA LIMITED 28 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SIGILLATA anche effetto mascherante 
SIGILLATA LIMITED 28 cpr riv 300 mg + 25 mg 

COABESART anche effetto mascherante 
MEBEL S.R.L. 28 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

COABESART anche effetto mascherante 
MEBEL S.R.L. 28 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

COABESART anche effetto mascherante 
MEBEL S.R.L. 28 cpr riv 300 mg + 25 mg 

COBESAR anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

COBESAR anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

COBESAR anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 300 mg + 25 mg 

COBESAR anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 150 mg + 12,5 mg contenitore HDPE 

COBESAR anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 300 mg + 12,5 mg contenitore HDPE 

COBESAR anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 300 mg + 25 mg contenitore HDPE 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 1 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 14 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 28 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 30 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 56 opr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 90 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 98 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 100 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 500 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 1 cpr riv 800 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 14 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 28 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 30 cpr riv 300 mg +12,5 mg 
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IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 56 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 90 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 98 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 100 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 500 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 


AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 1 cpr riv 800 mg +25 mg 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 


AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 14 cpr riv 300 mg +25 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 


AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 28 cpr riv 300 mg +25 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 


AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 30 cpr riv 300 mg +25 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 


AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 56 cpr riv 300 mg +25 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 


AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


90 cpr riv 300 mg +25 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 98 cpr riv 300 mg +25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 100 cpr riv 300 mg +25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 500 cpr riv 300 mg +25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 7 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 14 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 30 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 56 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 84 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 90 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 98 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 100 cpr riv 150 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 7 cpr riv 300 mg +25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 14 cpr riv 300 mg +25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 


28 cpr riv 300 mg +25 mg 
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IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 30 cpr riv 300 mg +25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 56 cpr riv 300 mg +25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 84 cpr riv 300 mg +25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 90 cpr riv 300 mg +25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 98 cpr riv 300 mg +25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 100 cpr riv 300 mg +25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 7 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 10 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 14 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 20 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 30 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 49 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 50 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 56 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 60 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 84 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 90 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 98 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 100 cpr riv 300 mg +12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 
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IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 opr riv 300 mg + 12,5 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IFIRMACOMBI anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 


TEVA PI 


IARMA B.V. 


7 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 


TEVA PI 


IARMA B.V. 


14 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 


TEVA PI 


IARMA B.V. 


15 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 


TEVA PHARMA B.V. 


20 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 


anche ei 


ffetto mascherante 


TEVA PHARMA B.V. 28 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 30 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 56 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 60 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 90 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 98 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 


TEVA PHARMA B.V. 


100 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 
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IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 50 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 7 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 14 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 15 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 20 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 28 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 30 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 56 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 60 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 90 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 98 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 100 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 50 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 7 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 14 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 15 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 20 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 28 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 30 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 56 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 60 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 90 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 7 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 30 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 


Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 160 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 56 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 60 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 80 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 84 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 90 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 98 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 


100 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM 


MYLAN S.P.A. 7 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM 


MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM 


MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM 


anche ei 


ffetto mascherante 


MYLAN S.P.A. 30 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 56 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 60 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 80 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 84 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 


90 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM 


MYLAN S.P.A. 98 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM 


MYLAN S.P.A. 100 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 7 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 30 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 56 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 60 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 80 cpr riv 300 mg + 25 mg 

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 


MYLAN S.P.A. 84 cpr riv 300 mg + 25 mg 
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MYLAN S.P.A. 90 cpr riv 300 mg + 25 mg 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 98 cpr riv 300 mg + 25 mg 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 100 cpr riv 300 mg + 25 mg 

idroclorotiazide + lisinopril 
PRINZIDE anche effetto mascherante 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ZESTORETIC anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ZESTORETIC anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ZESTORETIC anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 42 cpr 20 mg + 12,5 mg 
NALAPRES anche effetto mascherante 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 98 cpr 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50x1 cpr 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 00 cpr 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 4 cpr 20 mg + 12,5mg 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 0 cpr 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 4 cpr 20 mg + 12,5mg 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 56 cpr 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 00 cpr 
CLORISIP anche effetto mascherante 
EPIFARME S.R.L. 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (IPSO) anche effetto mascherante 
IPSO PHARMA Srl 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (FG) anche effetto mascherante 
FG Srl 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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ENSOR anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (I.G.) anche effetto mascherante 
I.G.FARMAC.di IRIANNI GIUSEPPE 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (PHARMEG) anche effetto mascherante 
PHARMEG Srl 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL IDRO.SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL IDRO.SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr 
LISINOPRIL IDRO.SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 
LISINOPRIL IDRO.SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 
LISINOPRIL IDRO.SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 cpr 
LISINOPRIL IDRO.SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 
LISINOPRIL IDRO.SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 100 cpr 
LISINOPRIL IDRO.SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 400 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) anche effetto mascherante 
LABORATORI ALTER Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) anche effetto mascherante 
LABORATORI ALTER Srl 30 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) anche effetto mascherante 
LABORATORI ALTER Srl 100 cpr 
LISINOPRILE IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM ITALIA Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRILE IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM ITALIA Srl 30 cpr 
LISINOPRILE IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM ITALIA Srl 100 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 30 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 100 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 11 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 28 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 30 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 50 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 98 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 100 cpr 
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LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 50x1 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 00x1 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 00 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
AMP. Srl 2 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
AW. Sr 28 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
AW.P. Sr 30 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
AW.P. Sr 50 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
AW. Sr 98 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
AW. Sr 100 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
AMP. Srl 50x1 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
AWP. Srl 00x1 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
AW.P. Sr 00 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP) anche effetto mascherante 
A.W.P. Srl 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 0 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 56 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 60 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 98 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 50x1 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 100x1 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 500x1 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 


ACTAV 


Ss GROU 


P_PTC EHF 30 cpr flacone 
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LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 00 cpr flacone 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 4 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 3 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 4 cpr 20 mg + 12,5 mg 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 5 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 20 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 28 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 30 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 40 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 50 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 56 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 60 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 70 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 80 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 90 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 98 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 100 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 200 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 250 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 400 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 500 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 1.000 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Sr 30 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 100 cpr 

LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 30 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 100 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 30 cpr 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Sr 100 cpr 
TENSIVOPRIL anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28x1 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28x1 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

idroclorotiazide + losartan 
LOSAZID anche effetto mascherante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 14 cpr riv 50 + 12,5 mg 
LOSAZID anche effetto mascherante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 14 cpr riv 100 mg + 25 mg 
LOSAZID anche effetto mascherante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
LOSAZID anche effetto mascherante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
HIZAAR anche effetto mascherante 
MSD ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
HIZAAR anche effetto mascherante 
MSD ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 100 mg + 25 mg 
HIZAAR anche effetto mascherante 
MSD ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
HIZAAR anche effetto mascherante 
MSD ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
NEOLOTAN PLUS anche effetto mascherante 
MSD ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
NEOLOTAN PLUS anche effetto mascherante 
MSD ITALIA S.R.L. 14 cpr 100 mg + 25 mg 
NEOLOTAN PLUS anche effetto mascherante 
MSD ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
NEOLOTAN PLUS anche effetto mascherante 
MSD ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
FORZAAR anche effetto mascherante 
MSD ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 100 mg + 25 mg 
FORZAAR anche effetto mascherante 
MSD ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
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LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 1 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 60 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 84 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 90 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50x1cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 280 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 1 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 60 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 84 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 90 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 


TEVA ITALIA Srl 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 


Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 160 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50x1 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 280 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 1 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 7 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 56 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 60 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 84 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 90 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 98 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 7 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50x cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 280 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 1 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 7 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 56 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 60 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 


TEVA ITALIA Srl 84 cpr 100 mg + 25 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 90 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 98 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 7 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50x1 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVATTALIA Srl 280 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 7 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 10 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 100 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 280 cpr 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 100 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 7 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 10 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 14 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 100 mg + 25 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 98 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 100 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 280 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sti 100 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 90 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 90 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 7 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 50 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 56 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 50 X 1 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 98 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 100 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 7 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 50 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 56 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 98 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 100 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA S.P.A. 280 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 


Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 160 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 30 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 100 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 30 cpr 100 mg +25 mg flacone 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 100 cpr 100 mg + 25 mg flacone 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 7 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 60 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 90 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 10 cpr 100 mg +25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 56 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 60 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 98 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 12 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 26 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 54 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 96 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 12 cpr 100 mg + 25 mg 

PRECTIAZIDE anche effetto mascherante 


ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SA 28 cpr riv 50 + 12,5 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
PRECTIAZIDE anche effetto mascherante 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SA 28 cpr riv 100 + 25 mg 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA anche effetto mascherante 
PENSA PHARMA S.P.A. 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA anche effetto mascherante 
PENSA PHARMA S.P.A. 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 7 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 10 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 60 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 84 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 90 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 100 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 7 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 10 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 60 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 84 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 90 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 


SANDOZ SpA 100 cpr 50 mg + 12,5 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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Serie generale - n. 160 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 100 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 250 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 7 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 10 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 60 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 84 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 90 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 100 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 100 cpr 100 mg + 25 mg flacone 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 250 cpr 100 mg + 25 mg flacone 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 7 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 10 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 14 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 28 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 30 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 56 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 98 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 100 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 


ANGENERICO S.P.A. 50x1 cpr riv 50 mg +12,5 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


7 cpr riv 50 mg +12,5 mg blister ACLAR/AL 


anche ei 


fetto mascherante 


Serie generale - n. 160 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 10 cpr riv 50 mg +12,5 mg blister ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 14 cpr riv 50 mg +12,5 mg blister ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 28 cpr riv 50 mg +12,5 mg blister ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 30 cpr riv 50 mg +12,5 mg blister ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 56 cpr riv 50 mg +12,5 mg blister ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 98 cpr riv 50 mg +12,5 mg blister ACLAR/AL 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 


ANGENER 


CO S.P.A. 


100 cpr riv 50 mg +12,5 mg blister ACLAR/AL 


anche e 


ffetto mascherante 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 


ANGENER 


CO S.P.A. 


50x1 cpr riv 50 mg +12,5 mg blister ACLAR/AL 


anche e 


ffetto mascherante 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


100 cpr riv 50 mg +12,5 mg flacone 


anche ei 


'fetto mascherante 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


7 cpr riv 100 mg + 25 mg blister ACLAR/AL 


anche ei 


ffetto mascherante 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 10 cpr riv 100 mg + 25 mg blister ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 14 cpr riv 100 mg + 25 mg blister ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 28 cpr riv 100 mg + 25 mg blister ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 30 cpr riv 100 mg + 25 mg blister ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 56 cpr riv 100 mg + 25 mg blister ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO anche effetto mascherante 
ANGENERICO S.P.A. 98 cpr riv 100 mg + 25 mg blister ACLAR/AL 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 


ANGENER 


CO S.P.A. 


100 cpr riv 100 mg + 25 mg blister ACLAR/AL 


anche ei 


ffetto mascherante 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 


ANGENER 


CO S.P.A. 


50x1 cpr riv 100 mg + 25 mg blister ACLAR/AL 


anche ei 


ffetto mascherante 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 


ANGENER 


CO S.P.A. 


100 cpr riv 100 mg + 25 mg flacone 


anche ei 


ffetto mascherante 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) 


MYLAN SpA 10 cpr 50 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) 


MYLAN SpA 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) 


MYLAN SpA 20 cpr 50 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) 


MYLAN SpA 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) 


MYLAN SpA 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) 
MYLAN SpA 


50 cpr 50 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 
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LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 60 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 10 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 56 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 60 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 98 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 98 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) anche effetto mascherante 
LABORATORI ALTER Srl 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) anche effetto mascherante 
LABORATORI ALTER Srl 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) anche effetto mascherante 
LABORATORI ALTER Srl 14 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) anche effetto mascherante 
LABORATORI ALTER Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 


KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 50 mg +12,5 mg 
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LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 7 cpr riv 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 20 cpr riv 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 50 cpr riv 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 cpr riv 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 cpr riv 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 10 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 60 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 50 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 10 cpr riv 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 60 cpr riv 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 7 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 10 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 20 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 50 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 60 cpr riv 100 mg +12,5 mg 
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LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 10 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 20 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 100 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 10 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 20 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 56 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 98 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA SpA 100 cpr 100 mg + 25mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (ESP) anche effetto mascherante 
ESP PHARMA LIMITED 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Srl 7 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Sr 10 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Srl 14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Srl 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Sr 30 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Srl 50 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Srl 56 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Sr 98 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
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LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Srl 7 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Srl 10 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Sr 14 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Srl 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Sr 30 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Srl 50 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Srl 56 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOZID anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM Srl 98 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 7 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 10 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 50 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 7 cpr 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 10 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 14 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 50 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 56 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS anche effetto mascherante 
ALMUS S.R.L. 98 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH anche effetto mascherante 
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH anche effetto mascherante 
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 56 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
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LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH anche effetto mascherante 
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 90 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH anche effetto mascherante 
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 98 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH anche effetto mascherante 
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH anche effetto mascherante 
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 56 cpr riv 100 mg + 25 mg 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH anche effetto mascherante 
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 90 cpr riv 100 mg + 25 mg 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH anche effetto mascherante 
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 98 cpr riv 100 mg + 25 mg 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE 


TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-ME 14 cpr riv 50 mg +12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE 


TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-ME 28 cpr riv 50 mg +12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE 


TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-ME 30 cpr riv 50 mg +12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE 


TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-ME 56 cpr riv 50 mg +12,5 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE 


TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-ME 14 cpr riv 100 mg + 25 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE anche effetto mascherante 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-ME 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE anche effetto mascherante 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-ME 30 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE anche effetto mascherante 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-ME 56 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE anche effetto mascherante 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-ME 14 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE anche effetto mascherante 


TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-ME 28 cpr riv 100 mg +12,5 mg 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE 


TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-ME 30 cpr riv 100 mg +12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-ME 


56 cpr riv 100 mg +12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S 


anche ei 


ffetto mascherante 


DR. REDDY'S S.R.L. 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S anche effetto mascherante 
DR. REDDY'S S.R.L. 56 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S anche effetto mascherante 
DR. REDDY'S S.R.L. 98 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S anche effetto mascherante 
DR. REDDY'S S.R.L. 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S anche effetto mascherante 
DR. REDDY'S S.R.L. 56 cpr riv 100 mg + 25 mg 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S anche effetto mascherante 
DR. REDDY'S S.R.L. 98 cpr riv 100 mg + 25 mg 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 


MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
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LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 50x1 cpr riv 100 mg +12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 30 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 50 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 56 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 60 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 90 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 98 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 100 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 280 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 500 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 14 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 28 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 30 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 50 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 56 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 
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LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 60 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 90 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 98 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 100 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 280 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 500 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 14 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 30 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 50 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 56 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 60 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 90 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 98 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 100 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 280 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 500 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 50 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
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LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 280 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 500 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 50 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 280 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 500 cpr riv 100 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 50 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA S.R.L. 280 cpr riv 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER anche effetto mascherante 


PFIZER ITALIA S.R.L. 


500 cpr riv 100 mg + 25 mg 


idroclorotiazide + moexipril 


FEMIPRES PLUS 


UCB PHARMA SpA 14 cpr riv 15 mg 


anche effetto mascherante 


ENULID 


ROTTAPHARM SpA 14 cpr riv 15 mg 


anche effetto mascherante 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


idroclorotiazide + nebivololo 
ALONEB anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 7 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
ALONEB anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
ALONEB anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
ALONEB anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
ALONEB anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
ALONEB anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 90 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
ALONEB anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 7 cprriv 5 mg + 25 mg 
ALONEB anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 14 cpr riv 5 mg + 25 mg 
ALONEB anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 5 mg + 25 mg 
ALONEB anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 5 mg + 25 mg 
ALONEB anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 5 mg + 25 mg 
ALONEB anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 90 cpr riv 5 mg + 25 mg 
LOBIDIUR anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 7 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
LOBIDIUR anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
LOBIDIUR anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
LOBIDIUR anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
LOBIDIUR anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
LOBIDIUR anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 90 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
LOBIDIUR anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A Ticpr riv/5 mg +25 mg 
LOBIDIUR anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 14 cpr riv 5 mg + 25 mg 
LOBIDIUR anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 5 mg + 25 mg 
LOBIDIUR anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 5 mg + 25 mg 
LOBIDIUR anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 5 mg + 25 mg 
LOBIDIUR anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 90 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
NOBIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 7 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
NOBIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
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NOBIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
NOBIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
NOBIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
NOBIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 90 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
NOBIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 7 cpr riv 5 mg + 25 mg 
NOBIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 14 cpr riv 5 mg + 25 mg 
NOBIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 5 mg + 25 mg 
NOBIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 5 mg + 25 mg 
NOBIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 5 mg + 25 mg 
NOBIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 90 cpr riv 5 mg + 25 mg 

idroclorotiazide + olmesartan 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 84 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 60 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 280 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 84 cpr riv 20 mg + 25 mg 
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PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 90 cpr riv 20 mg + 25 mg 

PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 98 cpr riv 20 mg + 25 mg 

PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 280 cpr riv 20 mg + 25 mg 

PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 10 cpr riv 20 mg + 25 mg 

PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 50 cpr riv 20 mg + 25 mg 

PLAUNAZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 500 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 14 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 84 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 90 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 280 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 84 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 90 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 98 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 280 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 10 cpr riv 20 mg + 25 mg 
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OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 50 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLPREZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 500 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 14 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 90 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 280 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 84 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 30 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 56 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 84 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 90 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 98 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 280 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 10 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 50 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 500 cpr riv 20 mg + 25 mg 

idroclorotiazide + quinapril 
ACCURETIC anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA Srl 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
ACCURETIC anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA Srl 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
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ACEQUIDE anche effetto mascherante 
RECORDATI SpA 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
ACEQUIDE anche effetto mascherante 
RECORDATI SpA 14 cpr 20 mg + 6,25 mg 
ACEQUIDE anche effetto mascherante 
RECORDATI SpA 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAZIDE anche effetto mascherante 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAZIDE anche effetto mascherante 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 14 cpr 20 mg + 6,25 mg 
QUINAZIDE anche effetto mascherante 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 20 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 42 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 100 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 250 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 10 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 14 cpr 10 mg + 12,5mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 20 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 28 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 42 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 


ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr 10 mg + 12,5 mg 
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QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 98 cpr 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 100 cpr 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 500 cpr 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 250 cpr 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 42 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 500 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 250 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 10 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 14 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 20 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 28 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 42 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Sr 98 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 100 cpr 20 mg + 25 mg 
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QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 500 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA Srl 250 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 42 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 500 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 250 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr 20 + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr 


anche ei 


ffetto mascherante 


QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MITHRIDATUM) anche effetto mascherante 
MITHRIDATUM LTD 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MITHRIDATUM) anche effetto mascherante 
MITHRIDATUM LTD 28 cpr 20 + 12,5 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MITHRIDATUM) anche effetto mascherante 
MITHRIDATUM LTD 56 cpr 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MITHRIDATUM) anche effetto mascherante 
MITHRIDATUM LTD 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MITHRIDATUM) anche effetto mascherante 
MITHRIDATUM LTD 28 cpr 20 + 12,5 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MITHRIDATUM) anche effetto mascherante 


MITHRIDATUM LTD 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MITHRIDATUM) anche effetto mascherante 
MITHRIDATUM LTD 14 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MITHRIDATUM) anche effetto mascherante 
MITHRIDATUM LTD 28 cpr 20 + 25 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MITHRIDATUM) anche effetto mascherante 
MITHRIDATUM LTD 56 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 10 mg +12,5 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 


MYLAN SpA 56 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) 


MYLAN SpA 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) 


MYLAN SpA 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) 


MYLAN SpA 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) 


MYLAN SpA 


14 cpr 20 mg + 25 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) 


anche ei 


ffetto mascherante 


MYLAN SpA 28 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 56 cpr 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 7 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 10 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 20 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 28 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 30 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 42 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 50 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 56 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 60 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 84 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 90 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 98 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


100 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 
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QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 156 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 250 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 500 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 7 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 20 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 42 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 60 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 84 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 90 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 100 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 156 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 250 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 500 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 7 cpr riv 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 10 cpr riv 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 14 cpr riv 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 20 cpr riv 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 28 cpr riv 20 mg + 25 mg 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 30 cpr riv 20 mg + 25 mg 
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QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 42 cpr riv 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 50 cpr riv 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 56 cpr riv 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 60 cpr riv 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 84 cpr riv 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 90 cpr riv 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 98 cpr riv 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 100 cpr riv 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 156 cpr riv 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 250 cpr riv 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 500 cpr riv 20 mg + 25 mg 

idroclorotiazide + ramipril 
TRIATEC HCT anche effetto mascherante 
SANOFI-AVENTIS SpA 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
TRIATEC HCT anche effetto mascherante 
SANOFI-AVENTIS SpA 4 cpr 5 mg + 25 mg 
UNIPRILDIUR anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
UNIPRILDIUR anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 4 cpr 5 mg + 25 mg 
IDROQUARK anche effetto mascherante 
POLIFARMA SpA 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
IDROQUARK anche effetto mascherante 
POLIFARMA SpA 4 cpr 5 mg + 25 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 0 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 42 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
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RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 10 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 20 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 42 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 50 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 98 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 10 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 20 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 30 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 42 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 50 cpr 5 + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 98 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 10 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 20 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 30 pr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 42 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 50 pr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 


RATIOPHARM GMBH 98 cpr 5 mg + 25 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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Serie generale - n. 160 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 7 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 10 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENFRICI Srl 28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 2 x 14 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 300 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 7 cpr5 + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 10 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 20 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 28 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 50 cpr 5 + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 98 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 100 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 2 x 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 300 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 7 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 10 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 


TEVA ITALIA Srl 28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
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Serie generale - n. 160 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 300 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 7 cpr5 + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 10 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 5 + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 98 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 300 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 20 cpr 2,5 mg + 12 mg 
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RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 20 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 5 + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 100 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 20 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 100 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 10 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 42 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
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RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 10 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 42 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 98 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 10 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 42 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 5 + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 98 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 10 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 42 cpr 5 mg + 25 mg 
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Serie generale - n. 160 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 98 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr 2,5 mg +12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 42 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr 2,5 mg + 12,5mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 42 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr 2,5 mg + 12,5mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
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RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 4 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) anche effetto mascherante 
EG SpA 4 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PENSA PHARMA) anche effetto mascherante 
PENSA PHARMA SpA 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PENSA PHARMA) anche effetto mascherante 
PENSA PHARMA SpA 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PENSA PHARMA) anche effetto mascherante 
PENSA PHARMA SpA 4 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PENSA PHARMA) anche effetto mascherante 


PENSA PHARMA SpA 4 cpr 5 mg + 25 mg 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) 


HEXAL SpA 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) 


HEXAL SpA 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) 


HEXAL SpA 4 cpr 5 mg + 25 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) 


anche ei 


'fetto mascherante 


HEXAL SpA 4 cpr 5 mg + 25 mg 

TRITAZIDE anche effetto mascherante 
BB FARMA Srl 4 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 0 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PLIVA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 


GERMED PHARMA SpA 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 42 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 50 cpr 2,5 mg + 12,5mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 10 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 20 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 28 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 


GERMED PHARMA SpA 42 cpr 2,5 mg + 12 mg 
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RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 50 cpr 2,5 mg + 12 mg 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 160 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 98 cpr 2,5 mg + 12 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 10 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PLIVA) 


GERMED PHARMA SpA 14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 20 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 28 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 30 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 42 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 50 cpr 5 + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 98 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 100 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 10 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 20 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 28 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 30 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 42 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 50 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 


GERMED PHARMA SpA 98 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) 
GERMED PHARMA SpA 


100 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


anche effetto mascherante 


TEVA ITALIA Srl 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 18 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
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RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 45 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


Serie generale - n. 160 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 50 cpr 2,5 mg + 12,5mg 


anche ei 


fetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 56 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 60 cpr 2,5 mg +12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 99 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 300 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 18 cpr 5 mg + 25 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 20 cpr 5 mg + 25 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 28 cpr 5 mg + 25 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 30 cpr 5 mg + 25 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 45 cpr 5 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 50 cpr 5 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 56 cpr 5 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 60 cpr 5 mg + 25 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 99 cpr 5 mg + 25 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl 100 cpr 5 mg + 25 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 


300 cpr 5 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


HERZAPLUS anche effetto mascherante 
EPIFARMA Sr 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

HERZAPLUS anche effetto mascherante 
EPIFARMA Sr 


4 cpr 5 mg + 25 mg 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EPIFARMA) 


EPIFARMA Sr 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EPIFARMA) 
EPIFARMA Srl 


4 cpr 5 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PHARMEG) 


PHARMEG Srl 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PHARMEG) 
PHARMEG Sr 


4 cpr 5 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


NORAZIDE 
CIPROS S.R.L. 


4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
NORAZIDE anche effetto mascherante 
CIPROS S.R.L. 4 cpr 5 mg + 25 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (FG) anche effetto mascherante 
FG Srl 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (FG) anche effetto mascherante 
FG Srl 4 cpr 5 mg + 25 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (IPSO) anche effetto mascherante 
IPSO PHARMA Srl 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (IPSO) anche effetto mascherante 
IPSO PHARMA Srl 4 cpr 5 mg + 25 mg 
IVREX anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
IVREX anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 4 cpr 5 mg + 25 mg 
AVEDAR anche effetto mascherante 
CSO PHARMITALIA SpA 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
AVEDAR anche effetto mascherante 
CSO PHARMITALIA SpA 4 cpr 5 mg + 25 mg 
KRUPLUS anche effetto mascherante 
WELLINGTON STR.DEV.PHARMA LTD 4 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
KRUPLUS anche effetto mascherante 
WELLINGTON STR.DEV.PHARMA LTD 4 cpr 5 mg + 25 mg 

idroclorotiazide + telmisartan 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


14 cpr 40/12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


28 cpr 40 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


28 cpr 40 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


56 cpr 40 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


98 cpr 40 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


14 cpr 40/12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


28 cpr 80 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


28 cpr 80 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


56 cpr 80 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


98 cpr 80 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


30 cpr 80/25 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


56 cpr 40 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


56 cpr 80 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


56 cpr 80 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM 


NTERNATIO 


90 cpr 80 mg + 25 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 
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MICARDISPLUS anche effetto mascherante 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 98 cpr 40 mg + 12,5 mg 
MICARDISPLUS anche effetto mascherante 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 98 cpr 80 mg + 12,5 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 14 cpr 40 mg + 12,5 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 28 cpr 40 mg + 12,5 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 28 cpr 40/12,5 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 56 cpr 40 mg + 12,5 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 98 cpr 40 mg + 12,5 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 14 cpr 80 mg + 12,5 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 28 cpr 80 mg + 12,5 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 28 cpr 80/12,5 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 56 cpr 80 mg + 12,5 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 98 cpr 80 mg + 12,5 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 14 cpr 80 mg + 25 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 28 cpr 80 mg + 25 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 28 x 1 cpr 80 mg + 25 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 30 cpr 80 mg + 25 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 56 pr 80 mg + 25 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 90 cpr 80 mg + 25 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER PHARMA AG 98 cpr 80 mg + 25 mg 

idroclorotiazide + valsartan 
COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 14 cpr riv 
COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 28 cpr 80 mg + 12,5 mg 
COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 14 cpr riv 160 mg/12,5 mg 
COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 28 cpr 160 mg + 12,5 mg 
COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 98 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 


98 UD cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
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COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 280 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 280 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 14 cpr riv 160 mg/25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 56 cpr riv 160 mg +25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 280 cpr riv 160 mg + 25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 280 cpr riv 160 mg + 25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 14 cpr riv 320 mg/12,5 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 28 cpr riv 320 mg + 12,5mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 56 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 98 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 280 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 56 x 1 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 98 x 1 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 280x1 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 14 cpr riv 320 mg/25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 28 cpr riv 320 mg + 25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 56 opr riv 320 mg + 25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 98 cpr riv 320 mg + 25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 280 cpr riv 320 mg + 25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 56 x 1 cpr riv 320 mg + 25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 98 x 1 cpr riv 320 mg + 25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 280x1 cpr riv 320 mg + 25 mg 

COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 7 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
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COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 7 cpr riv 320 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 14 cpr 80 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 28 cpr 80 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 14 cpr 160 mg/12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 28 cpr 160 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 56 cpr 160 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 98 cpr 160 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 98 cpr 160 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 280 cpr 160 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 280 cpr 160 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 14 cpr 160 mg/25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 28 cpr 160 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 56 cpr 160 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 98 cpr 160 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 98 cpr 160 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 280 cpr 160 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 280 cpr 160 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 14 cpr 320 mg/12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 28 cpr 320 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 56 cpr 320 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 98 cpr 320 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 280 cpr 320 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 56 x 1 cpr 320 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 98 x 1 cpr 320 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 280 x 1 cpr riv 820 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 14 cpr 320 mg/25 mg 
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COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 28 cpr 320 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 56 pr 320 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 98 cpr 320 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 280 cpr 320 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 56 x 1 cpr 320 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 98 x 1 cpr 320 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 280 x 1 cpr riv 820 mg + 25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sri 7 cpr 820 mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 7 cpr 320 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 160 mg +12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 cpr 160 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 160 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 160 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 280 (10 x 28) cpr 160 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 280 (20 x 14) cpr 160 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 160 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 (4 x 14) cpr 160 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 (7 x 14) cpr 160 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 (98 x 1) cpr 160 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 280 (10 x 28) cpr 160 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 280 (20 x 14) cpr 160 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
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CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 280 cpr riv 820 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 x 1 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 x 1 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 280 x 1 cpr riv 820 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr riv 320 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr riv 320 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 cpr riv 320 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr riv 320 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 280 cpr riv 320 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 x 1 cpr riv 320 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 x 1 cpr riv 320 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 280 x 1 cpr riv 320 mg + 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 7 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 7 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 20 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 30 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 56 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 60 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 90 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 98 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 280 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr riv 80 mg + 12,5 mg flacone 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 500 cpr riv 80 mg + 12,5 mg flacone 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 14 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 20 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr riv 160 mg + 12,5mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 30 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 60 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 90 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 98 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 280 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr riv 160 mg + 12,5 mg flacone 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 500 cpr riv 160 mg + 12,5 mg flacone 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 14 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 20 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 80 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 60 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 90 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 280 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr riv 160 mg + 25 mg flacone 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 500 cpr riv 160 mg + 25 mg flacone 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 1 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 15 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 84 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 50 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 0 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 4 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 5 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 20 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 50 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 280 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 50 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 56x1 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98x1 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 280x1 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 0 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 4 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 5 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 20 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 50 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 280 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 50 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 56x1 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98x1 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 280x1 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 10 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 30 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 50 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 56 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 98 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 100 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 10 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 14 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 30 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 50 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 98 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 100 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 10 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 14 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 30 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 50 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 100 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 7 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 10 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 


28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 30 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 56 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 98 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 126 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 154 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 182 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 7 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 10 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 28 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 30 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 56 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 98 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 26 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 54 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 82 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 4 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 30 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 50 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 56 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 60 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 84 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 90 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 98 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA!PHARMA{B.V, 100 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 100 cpr riv 320 mg + 12,5 mg flacone 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 500 cpr riv 320 mg + 12,5 mg flacone 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 14 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 28 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 30 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 50 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 56 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 60 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 84 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 90 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 98 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 100 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 100 cpr riv 320 mg + 25 mg flacone 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA B.V. 500 cpr riv 320 mg + 25 mg flacone 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 10 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 30 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 56 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 98 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 10 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 14 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 30 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 98 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 10 cpr riv 160 mg + 25 mg 
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VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 14 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 30 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 7 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 10 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 30 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 56 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 98 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 7 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 10 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 28 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 30 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 56 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALBACOMP anche effetto mascherante 
CRINOS S.P.A. 98 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 10 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 20 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 30 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 56 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 90 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 98 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 


RANBAXY ITA 


LIA S. 


P.A. 100 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 280 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 10 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 14 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 20 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 


RANBAXY ITALIA S.P.A. 30 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 


RANBAXY ITALIA S.P.A. 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 


RANBAXY ITALIA S.P.A. 90 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 


98 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 


RANBAXY ITALIA S.P.A. 100 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 


RANBAXY ITALIA S.P.A. 280 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 10 cpr riv 160 mg + 25 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 14 cpr riv 160 mg + 25 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 20 cpr riv 160 mg + 25 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 30 cpr riv 160 mg + 25 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 90 cpr riv 160 mg + 25 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 


RANBAXY ITALIA S.P.A. 100 cpr riv 160 mg + 25 mg 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY anche effetto mascherante 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 280 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 7 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 


TEVA ITALIA S.R.L. 


55 cpr riv 320 mg +12,5 mg 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 280 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 50x1 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 56X1 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98x1 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 280x1 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 7 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 280 cpr riv 320 mg +12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 7 cpr riv 320 mg +25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 320 mg +25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 320 mg +25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 320 mg +25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 320 mg +25 mg 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 60 cpr riv 320 mg +25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 320 mg +25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 320 mg +25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA:S:R:L. 100 cpr riv 320 mg +25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 280 cpr riv 320 mg +25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 


TEVA ITALIA S.R.L. 50x1 cpr riv 320 mg +25 mg 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM 


TEVA ITALIA S.R.L. 56x1 cpr riv 320 mg +25 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM 


TEVA ITALIA S.R.L. 98x1 cpr riv 320 mg +25 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM 


TEVA ITALIA S.R.L. 280x1 cpr riv 320 mg +25 mg 


anche e 


ffetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM 


TEVA ITALIA S.R.L. 50x1 cpr riv 320 mg +25 mg monodose 


anche ei 


'fetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM 


TEVA ITALIA S.R.L. 56X1 cpr riv 320 mg +25 mg monodose 


anche ei 


ffetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 98X1 cpr riv 320 mg +25 mg monodose 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 280X1 cpr riv 320 mg +25 mg monodose 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 


SANDOZ S.P.A. 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 


SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 


SANDOZ S.P.A. 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 


SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 


SANDOZ S.P.A. 


anche ei 


ffetto mascherante 


28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 


SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 56 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 98 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 98 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 14 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS anche effetto mascherante 
MYLAN S.P.A. 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 7 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 56 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 98 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 280 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 7 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 987 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 280 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 7 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 280 cpr riv 160 mg + 25 mg 

COBESAR anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 150 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

COBESAR anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 300 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

COBESAR anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 300 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

COBESAR anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 150 mg + 12,5 mg contenitore 

COBESAR anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 300 mg + 12,5 mg contenitore 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 60 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

COBESAR anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr riv 300 mg + 25 mg contenitore 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 


KRKA D.D. NOVO MESTO 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 60 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 280 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 60 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 280 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 10 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 opr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 60 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 100 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 280 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 


KRKA D.D. NOVO MESTO 10 cpr riv 320 mg + 25 mg 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 14 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 28 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 30 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 56 opr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 60 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 84 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 90 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 98 opr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 100 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA anche effetto mascherante 
KRKA D.D. NOVO MESTO 280 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI SRL 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI SRL 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI SRL 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI SRL 28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI anche effetto mascherante 
DOC GENERICI SRL 28 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSODIUR anche effetto mascherante 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSODIUR anche effetto mascherante 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSODIUR anche effetto mascherante 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 56 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSODIUR anche effetto mascherante 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 90 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSODIUR anche effetto mascherante 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 14 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSODIUR anche effetto mascherante 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSODIUR anche effetto mascherante 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSODIUR anche effetto mascherante 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 98 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSODIUR anche effetto mascherante 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 14 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSODIUR anche effetto mascherante 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSODIUR anche effetto mascherante 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 
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VALSODIUR anche effetto mascherante 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 56 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 98 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 98 opr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 56 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 98 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 28 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 56 opr riv 320 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT anche effetto mascherante 
TORRENT PHARMA GMBH 98 cpr riv 320 mg + 25 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 10 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 30 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 56 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 60 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 90 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 98 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 100 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 14 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
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VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 30 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 60 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 90 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 98 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 100 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 14 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 30 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 60 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 90 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALIDROC anche effetto mascherante 
SO.SE.PHARM S.R.L. 100 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 7 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 7 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 14 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 30 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 90 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA anche effetto mascherante 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 100 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSOL anche effetto mascherante 
LABORATORIOS LICONSA S.A. 14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSOL anche effetto mascherante 
LABORATORIOS LICONSA S.A. 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSOL anche effetto mascherante 
LABORATORIOS LICONSA S.A. 30 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSOL anche effetto mascherante 
LABORATORIOS LICONSA S.A. 56 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSOL anche effetto mascherante 
LABORATORIOS LICONSA S.A. 98 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSOL anche effetto mascherante 
LABORATORIOS LICONSA S.A. 280 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 

VALSOL anche effetto mascherante 
LABORATORIOS LICONSA S.A. 14 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSOL anche effetto mascherante 
LABORATORIOS LICONSA S.A. 28 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSOL anche effetto mascherante 
LABORATORIOS LICONSA S.A. 30 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSOL anche effetto mascherante 
LABORATORIOS LICONSA S.A. 56 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSOL anche effetto mascherante 
LABORATORIOS LICONSA S.A. 98 cpr riv 160 mg + 25 mg 

VALSOL anche effetto mascherante 
LABORATORIOS LICONSA S.A. 280 cpr riv 160 mg + 25 mg 

idroclorotiazide + zofenopril 

ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 14 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 30 cpr riv 30 mg +12,5 mg 

ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 50 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 56 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 100 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 90 cpr riv 30 mg +12,5 mg 

BIFRIZIDE anche effetto mascherante 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 14 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

BIFRIZIDE anche effetto mascherante 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 
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BIFRIZIDE 
ST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 


50 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BIFRIZIDE 
ST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 


56 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BIFRIZIDE 
ST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 


100 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BIFRIZIDE anche effetto mascherante 
ST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 90 cpr riv 30 mg +12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.LR.M.A. SpA 14 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.LR.M.A. SpA 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.LR.M.A. SpA 30 cpr riv 30 mg +12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.I.R.M.A. SpA 50 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.LR.M.A. SpA 56 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.LRM.A. S.P.A. 100 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 

clortalidone 
IGROTON anche effetto mascherante 
AMDIPHARM LTD 30 cpr 25 mg 

clortalidone + atenololo 
DIUBE anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
DIUBE anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
EUPRES anche effetto mascherante 
MEDA PHARMA SpA 21 cpr 100 mg + 25 mg 
EUPRES anche effetto mascherante 
MEDA PHARMA SpA 21 cpr 50 mg + 25 mg 
TENORETIC anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 100 mg + 25 mg 
TENORETIC anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
TENORETIC anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
CARMIAN anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 
IGROSELES anche effetto mascherante 
UCB PHARMA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
IGROSELES anche effetto mascherante 
UCB PHARMA SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
TARGET anche effetto mascherante 
LISAPHARMA SpA 28 cpr 100 + 25 mg 
ATENIGRON anche effetto mascherante 


MAGIS FARMACEUTICI SpA 


28 cpr 100 mg + 25 mg 
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CLORTANOL anche effetto mascherante 
C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (AUROBINDO) anche effetto mascherante 
AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 30 cpr riv 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 30 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (DOROM) anche effetto mascherante 
DOROM Srl MITE 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (DOROM) anche effetto mascherante 
DOROM Srl 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 20 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 80 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 20 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (MYLAN G.) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (MYLAN G.) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
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ATENOLOLO CLORTALIDONE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

clortalidone + labetalolo 
TRANDIUR anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 30 cpr 200 mg + 20 mg 

clortalidone + metoprololo 
IGROTON LOPRESOR anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr 25 mg + 200 mg 

clortalidone + oxprenololo 
TRASITENSIN anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 30 cpr ril prol 160 mg + 20 mgr.p. 

furosemide 
LASIX FIALE anche effetto mascherante 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB 5 fiale 20 mg 2 ml 
LASIX anche effetto mascherante 
SANOFI-AVENTIS SpA 30 cpr 25 mg 
LASIX anche effetto mascherante 
SANOFI-AVENTIS SpA 20 cpr 500 mg 
LASIX anche effetto mascherante 
SANOFI-AVENTIS SpA 5 fiale EV 250 mg 25 ml 
LASIX anche effetto mascherante 
SANOFI-AVENTIS SpA 0s soluz 100 ml 1% 
FUROSEMIDE (GALENICA SENESE) anche effetto mascherante 
GALENICA SENESE Srl 1 fiala 20 mg 2 ml 
FUROSEMIDE (GALENICA SENESE) anche effetto mascherante 
GALENICA SENESE Srl 10 fiale 20mg2 ml 
FUROSEMIDE (ITALFARMACO) anche effetto mascherante 
ITALFARMACO SpA 5 fiale 20 mg 2 ml 
FUROSEMIDE (LAB.FARM.MILANESE) anche effetto mascherante 
LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE (SALF) anche effetto mascherante 
SALF SpA 5 fiale 20mg2 ml 
FUROSEMIDE (FISIOPHARMA) anche effetto mascherante 
FISIOPHARMA Srl 5 fiale 20 mg 2 ml 
FUROSEMIDE (FISIOPHARMA) anche effetto mascherante 
FISIOPHARMA Srl 10 fiale 20 mg 2 ml 
FUROSEMIDE (FISIOPHARMA) anche effetto mascherante 
FISIOPHARMA Srl 50 fiale 20 mg 2 ml 
FUROSEMIDE (FISIOPHARMA) anche effetto mascherante 
FISIOPHARMA Srl 100 fiale 20 mg 2ml 
FUROSEMIDE (BIOLOGICI ITALIA LABORAT.) anche effetto mascherante 
BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 5 fiale 20 mg 2 ml 
FUROSEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 20 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 5 fiale EV 250 mg 25 ml 
FUROSEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 5 fiale EV 20 mg2 ml 
FUROSEMIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 20 cpr 500 mg 
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FUROSEMIDE (GERMED PHARMA) anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE (MYLAN G.) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE (MYLAN G.) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE (MYLAN G.) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 5 fiale 20 mg/2 ml 
FUROSEMIDE (MYLAN G.) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 5 flaconcini 250 mg 25 ml 
FUROSEMIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 20 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE (ANGENERICO) anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 20 cpr 500 mg 
DIRETIF anche effetto mascherante 
CLARIS LIFESCIENCES UK Ltd 25 fiale 2 ml 10 mg/ml 
DIRETIF anche effetto mascherante 
CLARIS LIFESCIENCES UK Ltd 25 fiale 5 ml 10 mg/ml 
FUROSEMIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 20 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 30 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 50 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 60 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 90 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 100 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA S.R.L. 28 cpr 500 mg 

indapamide 
NATRILIX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 30 cpr riv 2,5 mg 
NATRILIX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 30 cpr riv 1,5 mg rp. 
NATRILIX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 60 cpr 1,5 mgrp. 
IPAMIX anche effetto mascherante 
VISUFARMA SpA 50 cpr riv 2,5 mg 
INDAMOL anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 50 conf 2,5 mg 
PRESSURAL anche effetto mascherante 
POLIFARMA SpA 50 cpr riv 2,5 mg 
INDAPAMIDE (PENSA PHARMA) anche effetto mascherante 
PENSA PHARMA SpA 20 cpr riv 2,5 mg 
INDAPAMIDE (PENSA PHARMA) anche effetto mascherante 
PENSA PHARMA SpA 30 cpr riv 2,5 mg 
INDAPAMIDE (PENSA PHARMA) anche effetto mascherante 
PENSA PHARMA SpA 50 cpr riv 2,5 mg 
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DAMIDE anche effetto mascherante 
BENEDETTI & CO.SpA 50 ops 2,5 mg 
VEROXIL anche effetto mascherante 
LAB.BALDACCI SpA 30 cpr 2,5 mg 
MILLIBAR anche effetto mascherante 
LISAPHARMA SpA 50 cps 2,5 mg 
INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr riv 2,5 mg 
INDAPAMIDE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr riv 2,5 mg 
INDAPAMIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr1,5mgrp. 
INDAPAMIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr 1,5mgrp. 
INDAPAMIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 15 cpr1,5mgrp. 
INDAPAMIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr 1,5 mgr.p. 
INDAPAMIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr 1,5mgrp. 
INDAPAMIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr 1,5mgrp. 
INDAPAMIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 60 cpr 1,5 mgrp. 
INDAPAMIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 90 cpr 1,5 mgrp. 
INDAPAMIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr 1,5mgr.p. 
INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 1,5 mgr.p. 
INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 90 cpr 1,5 mgr.p. 
INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 1,5 mgr.p. 
INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 10 cpr1,5mgr.p. 
INDAPAMIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 28 cpr 1,5mgr.p. 
INDAPAMIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 30 cpr 1,5 mg 
INDAPAMIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 56 cpr 1,5mgrp. 

indapamide + atenololo 
NORMOPRESS anche effetto mascherante 
FARMAC.CABER SpA 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
NORPA anche effetto mascherante 
BENEDETTI & CO.SpA 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
ATENOLOLO INDAPAMIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 

indapamide + delapril 
DINAPRES anche effetto mascherante 
MASTER PHARMA Srl 28 cpr 30 mg + 1,25 mg 
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DINAPRES anche effetto mascherante 
MASTER PHARMA Srl 28 cpr 30 mg + 2,5 mg 
DELAPRIDE anche effetto mascherante 
PROMEDICA Srl 28 cpr 30 mg + 1,25 mg 
DELAPRIDE anche effetto mascherante 
PROMEDICA Srl 28 cpr 30 mg + 2,5 mg 

indapamide + perindopril 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 14 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 20 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 28 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 50 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 56 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 60 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 500 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl FORTE 14 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl FORTE 20 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 28 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr FORTE 30 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl FORTE 50 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr FORTE 56 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr FORTE 60 cpr 4 + 1,25 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr FORTE 100 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr FORTE 500 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 14 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 20 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 28 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 30 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 50 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
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PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 56 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 60 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 90 cpr 2,5 mg + 0,625mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 100 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 500 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 14 cpr 5 mg + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 20 cpr 5 mg + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 28 cpr 5 mg + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 30 cpr 5 mg + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 50 cpr 5 mg + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 56 cpr 5 mg + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 60 cpr 5 mg + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 90 cpr 5 mg + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 100 cpr 5 mg + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 500 cpr 5 mg + 1,25 mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 14 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 20 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 28 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 50 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 56 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 60 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 500 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER FORTE 14 cpr 4 mg + 1,25 mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER FORTE 20 cpr 4 mg + 1,25 mg 
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PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER FORTE 28 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER FORTE 30 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER FORTE 50 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER FORTE 56 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER FORTE 60 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER FORTE 100 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER FORTE 500 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 15 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 20 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 28 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 30 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 50 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 56 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 60 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 3 fiale 30 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 100 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 10 fiale 50 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 14 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 20 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 28 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 30 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 50 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 56 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 60 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 3 fiale 30 opr 5 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 


100 cpr 5 mg + 1,25 mg 
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PRETERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 10 fiale 50 cpr 5 mg + 1,25 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 14 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 20 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 30 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 50 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 56 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 60 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 90 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 500 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 14 cpr 4 mg + 1,25 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 20 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 30 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 50 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 56 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 60 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 90 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr 4 mg + 1,25 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) anche effetto mascherante 
RATIOPHARM GMBH 500 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 14 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 20 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 28 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 30 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 50 cpr 2 mg 
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PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 56 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 60 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 90 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 500 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 15 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 20 cpr 4 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 28 cpr 4 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 30 cpr 4 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 50 cpr 4 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 56 cpr 4 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 60 cpr 4 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 90 cpr 4 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 100 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) anche effetto mascherante 
ARROW GENERICS LTD 500 cpr 4 mg 

indapamide + perindopril arginina 
NOLITERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 14 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
NOLITERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 20 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
NOLITERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 28 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
NOLITERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 30 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
NOLITERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 50 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
NOLITERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 28x 2 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
NOLITERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 30 x 2 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
NOLITERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 50x 2 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
NOLITERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 30 x 3 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
NOLITERAX anche effetto mascherante 
LES LABORATOIRES SERVIER 50 x 10 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
TERAXANS anche effetto mascherante 
STRODER Srl 14 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
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TERAXANS anche effetto mascherante 
STRODER Sr 20 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
TERAXANS anche effetto mascherante 
STRODER Sr 28 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
TERAXANS anche effetto mascherante 
STRODER Srl 30 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
TERAXANS anche effetto mascherante 
STRODER Sr 50 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
TERAXANS anche effetto mascherante 
STRODER Srl 28x2 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
TERAXANS anche effetto mascherante 
STRODER Sr 30x2 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
TERAXANS anche effetto mascherante 
STRODER Sr 50x2 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
TERAXANS anche effetto mascherante 
STRODER Sr 30x3 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
TERAXANS anche effetto mascherante 
STRODER Srl 50x10 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 

indapamide + perindopril erbumina 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 90 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 90 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 90 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA FORTE 90 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 56 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 60 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 90 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 2 mg 
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PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 56 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 60 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 90 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 56 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 60 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 90 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 4 mg + 1,250 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 56 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 60 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 90 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 20 cpr 2 mg 


PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) 


DOC GENERICI Srl 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) 
DOC GENERICI Srl 60 cpr 2 mg 


anche ei 


fetto mascherante 
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PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 100 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 20 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 30 cpr 4 mg + 1,250 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 60 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 100 cpr 4 mg 


indapamide + perindopril tert-butilamina 


VALPERALCOMBI anche effetto mascherante 
CN POLFA RZESZOW S.A 30 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

VALPERALCOMBI anche effetto mascherante 
CN POLFA RZESZOW S.A 60 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

VALPERALCOMBI anche effetto mascherante 
CN POLFA RZESZOW S.A 30 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

VALPERALCOMBI anche effetto mascherante 
CN POLFA RZESZOW S.A 60 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 10 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 14 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 20 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 28 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 30 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 50 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 56 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 60 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 90 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 100 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 500 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 10 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 14 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 20 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 28 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 30 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 50 cpr 4 mg+ 1,25 mg 
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ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 56 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 60 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 90 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 100 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

ROMAPAL anche effetto mascherante 
GALEX D.D. 500 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 14 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 20 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 30 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 50 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 56 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 60 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 90 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 100 cpr 2 mg+ 0,625 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 14 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 20 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 30 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 50 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 56 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 60 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 90 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 100 cpr 4 mg+ 1,25 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 14 cpr 8 mg+ 2,5 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 20 cpr 8 mg+ 2,5 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 28 cpr 8 mg+ 2,5 mg 
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PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 30 cpr 8 mg+ 2,5 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 50 cpr 8 mg+ 2,5 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 56 cpr 8 mg+ 2,5 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 60 cpr 8 mg+ 2,5 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 90 cpr 8 mg+ 2,5 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ S.P.A. 100 cpr 8 mg+ 2,5 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE PENSA anche effetto mascherante 
PENSA PHARMA S.P.A. 30 cpr 2 mg+ 0,625 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE PENSA anche effetto mascherante 
PENSA PHARMA S.P.A. 30 cpr 4 mg+ 1,25 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 30 cpr 2 mg+ 0,625 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 90 cpr 2 mg+ 0,625 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 100 cpr 2 mg+ 0,625 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 100 cpr 4 mg+ 1,25 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 90 cpr 4 mg+ 1,25m 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG anche effetto mascherante 
EG S.P.A. 30 cpr 4 mg+ 1,25m 

metolazone 
ZAROXOLYN anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 50 cpr 5 mg 
ZAROXOLYN anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 50 cpr 10 mg 

piretanide 
TAULIZ anche effetto mascherante 
SANOFI-AVENTIS SpA 20 cpr 6 mg 
TAULIZ anche effetto mascherante 
SANOFI-AVENTIS SpA 20 cpr 3 mg 

piretanide + ramipril 
PRILACE anche effetto mascherante 
SANOFI-AVENTIS SpA 14 cpr 5 mg + 6 mg 

torasemide 
TORADIUR anche effetto mascherante 
MEDA PHARMA SpA 14 cpr div 10 mg 
TORADIUR anche effetto mascherante 
MEDA PHARMA SpA 5 fiale EV 10mg2 ml 
TORADIUR anche effetto mascherante 
MEDA PHARMA SpA 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 
TORADIUR anche effetto mascherante 
MEDA PHARMA SpA 28 cpr 2,5 mg 
DIURESIX anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIO 14 cpr div 10 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


DIURESIX anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIO 5 fiale EV 10 mg 2 ml 

DIURESIX anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIO 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 

DIURESIX anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIO 28 cpr 2,5 mg 

DIUREMID anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 14 cpr div 10 mg 

DIUREMID anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 5 fiale EV 10mg2 ml 

DIUREMID anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 

DIUREMID anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr 2,5 mg 

TORASEMIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 14 cpr 10 mg 

TORASEMIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 28 cpr 10 mg 

TORASEMIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 30 cpr 10 mg 

TORASEMIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 50 cpr 10 mg 

TORASEMIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 00 cpr 10 mg 

TORASEMIDE GERMED anche effetto mascherante 
GERMED PHARMA SpA 12 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 0 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 4 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 56 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 400 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 10 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 10 mg 

TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 10 mg 
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TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 56 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (MYLAN) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 400 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 10 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 14 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 28 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 56 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 100 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 400 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 10 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 14 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 28 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 56 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 100 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 400 cpr 10 mgl 
TORASEMIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 2,5 mg 
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TORASEMIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 56 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 400 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (TEVA) anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 10 mg 

" Pi ,, A A ° 2 

Derivati dell'acido arilossiacetico 

acido etacrinico 
REOMAX anche effetto mascherante 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 20 cpr 50 mg 
REOMAX anche effetto mascherante 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 1 fiala EV 50 mg + fiala solv 20 ml 

s_ xs , 

Antagonisti dell'aldosterone 

canrenone 
LUVION anche effetto mascherante 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 10 cps 100 mg 
LUVION anche effetto mascherante 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 20 cps 100 mg 
LUVION anche effetto mascherante 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 20 cpr 50 mg 
LUVION anche effetto mascherante 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 40 cpr 50 mg 

eplerenone 
INSPRA anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA Srl 10 cpr riv 25 mg 
INSPRA anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA Srl 20 cpr riv 25 mg 
INSPRA anche effetto mascherante 


PFIZER ITALIA Srl 


20 cpr riv 25 mg 


INSPRA anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA Sr 30 cpr riv 25 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA Sri 50 cpr riv 25 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA Sr 100 cpr riv 25 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA Sr 200 cpr riv 25 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 
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INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Sr 30 cpr riv 25 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 
FIZER ITALIA Sr 50 cpr riv 25 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 100 cpr riv 25 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Sr 200 cpr riv 25 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 10 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Sr 20 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Sr 28 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Sr 30 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 
FIZER ITALIA Srl 50 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 
FIZER ITALIA Sr 100 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Sr 200 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 
FIZER ITALIA Sr 20 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 
FIZER ITALIA Sr 30 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 50 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Sr 100 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Sr 200 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Sr 90 cpr riv 25 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 90 cpr riv 25 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 90 cpr riv 50 mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 90 cpr riv 50 mg 

potassio canrenoato 

KANRENOL anche effetto mascherante 

TEOFARMA Srl 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml 

KANRENOL anche effetto mascherante 

TEOFARMA Srl 20 cpr 100 mg 

KANRENOL anche effetto mascherante 

TEOFARMA Srl 20 cpr 25 mg 

KANRENOL anche effetto mascherante 

TEOFARMA Sr 20 cpr riv 200 mg 

LUVION anche effetto mascherante 

THERABEL GIENNE PHARMA SpA 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml 

POTASSIO CANRENOATO (PENSA PHARMA) anche effetto mascherante 

PENSA PHARMA SpA 20 cpr riv 100 mg 
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DIUREK anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 20 cpr riv 100 mg 
POTASSIO CANRENOATO (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 20 cpr riv 100 mg 
POTASSIO CANRENOATO (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 20 cpr riv 100 mg 

spironolattone 
URACTONE anche effetto mascherante 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 0 cpr 100 mg 
ALDACTONE anche effetto mascherante 
GRUPPO LEPETIT Sri 6 cps 25 mg 
ALDACTONE anche effetto mascherante 
GRUPPO LEPETIT Sr 0 cpr riv 100 mg 
SPIROLANG anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 6 cps 25 mg 
SPIROLANG anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 0 cps 50 mg 
SPIROLANG anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 0 cps 100 mg 


Diuretici risparmiatori di potassio, singoli e in associazione 


amiloride + idroclorotiazide 
MODURETIC anche effetto mascherante 


MSD ITALIA S.R.L. 20 cpr 5 mg + 50 mg 


potassio canrenoato + butizide 


KADIUR anche effetto mascherante 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 20 cpr riv 50 mg + 5 mg 


KADIUR anche effetto mascherante 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 30 cpr 


spironolattone + furosemide 


SPIROFUR anche effetto mascherante 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 10 cps 50 mg + 20 mg 


SPIROFUR anche effetto mascherante 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 20 cps 50 mg + 20 mg 


LASITONE anche effetto mascherante 
SANOFI-AVENTIS SpA 20 cps 25 mg + 37 mg 


spironolattone + idroclorotiazide 


SPIRIDAZIDE anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 20 ops 25 mg + 25 mg 


ALDACTAZIDE anche effetto mascherante 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 20 cpr 25 mg + 25 mg 


triamterene + furosemide 


FLUSS anche effetto mascherante 
SCHARPER SpA 20 cpr 40 mg + 25 mg 


Preparati favorenti l'escrezione di acido urico 


probenecid 
PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 100 cpr 500 mg 


PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 500 cpr 500 mg 
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PROBENECID 


NOVA ARGENTIA SpA 


1.000 cpr 500 mg 


Inibitori dell'anidrasi carbonica 


acetazolamide 
DIAMOX anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 12 cpr 250 mg 

diclofenamide 
FENAMIDE anche effetto mascherante 


FARMIGEA SpA 


20 cpr 50 mg 


Plasma expanders (v. anche Sezione 5 - Classe M2) 


albumina 


ALBUMINA UMANA IMMUNO (BAXTER) 


BAXTER SpA 


1 flaconcino EV 50 ml 20% + set 


ALBUMINA UMANA IMMUNO (BAXTER) 


BAXTER SpA 


1 flaconcino EV_50 ml 25% + set 


ALBUMINA UMANA (BEHRING) 


CSL BEHRING SpA 


EV 1 flaconcino 50 ml 20% 


UMANALBUMIN 

KEDRION SpA flacone EV 50 ml 200 g/l 
UMANALBUMIN 

KEDRION SpA flacone 250 ml 5% 
UMANALBUMIN 

KEDRION SpA flacone EV 50 ml 25% 
UMANALBUMIN 

KEDRION SpA flacone EV 100 ml 200 g/l 
ALBITAL 

KEDRION SpA flacone EV 50 ml 25 g/100 ml + set 
ALBITAL 

KEDRION SpA flaconcino EV 50 ml 200 g/l + set 
PLASBUMIN 

KEDRION SpA infus flacone 50 ml 20% 
PLASBUMIN 

KEDRION SpA infus flacone 100 ml 20% 
ALBUTEIN 

ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA flacone EV 250 ml 50 g/l 
ALBUTEIN 

ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA flacone EV 500 ml 50 g/l 
ALBUTEIN 

ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA flaconcino EV 50 ml 20% 
ALBUTEIN 

ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA flaconcino EV 50 ml 250 g/l 
ALBUMINA (GRIFOLS) 

INSTITUTO GRIFOLS S.A. flacone EV 50 ml 20% 
ALBUMINA (GRIFOLS) 

GRIFOLS ITALIA SpA flacone EV 100 ml 20 % 
ALBUMINA (GRIFOLS) 

GRIFOLS ITALIA SpA flacone 100 ml 5% 
ALBUMINA (GRIFOLS) 

GRIFOLS ITALIA SpA flacone 250 ml 5% 
ALBUMINA (GRIFOLS) 

GRIFOLS ITALIA SpA 


flacone 500 ml 5% 
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ALBUMINA (GRIFOLS) 
INSTITUTO GRIFOLS S.A. flacone 50 ml 
ALBUMINA (GRIFOLS) 
INSTITUTO GRIFOLS S.A. flacone 100 ml 
ALBUMINA (LFB) 
LAB.FRANCAIS DU FRACT.BIOTECH. flacone 50 ml 200 mcg/ml 
ALBUMINA (LFB) 
LAB.FRANCAIS DU FRACT.BIOTECH. flacone 100 ml 200 mcg/ml 
ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH flacone 100 ml 5% 
ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH flacone 250 ml 5% 
ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH flacone 500 ml 5% 
ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH flacone 50 ml 20% 
ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH flacone 100 ml 20% 
ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH flacone EV 250 ml 50 g/l 
ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH flacone 100 ml 25% 
ALBUMINA (ATI) 
ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA fiala 100 ml 5% 
ALBUMINA (ATI) 
ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA fiala 250 ml 5% 
ALBUMINA (ATI) 
ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA fiala 500 ml 5% 
ALBUMINA (ATI) 
ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA fiala 50 ml 20% 
ALBUMINA (ATI) 
ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA fiala 100 ml 20% 
ALBUMINA (BAXTER) 
BAXTER SpA flacone 250 ml 50 g/l 
ALBUMINA (BAXTER) 
BAXTER SpA 24 flaconi 250 ml 50 g 
ALBUMINA (BAXTER) 
BAXTER SpA 1 flacone 500 ml 50 g 
ALBUMINA (BAXTER) 
BAXTER SpA 10 flaconi 500 ml 50g 
ALBUMINA (BAXTER) 
BAXTER SpA 1 flacone 50 ml 200 g 
ALBUMINA (BAXTER) 
BAXTER SpA 70 flaconi 50 ml 200 g 
ALBUMINA (BAXTER) 
BAXTER SpA 1 flacone 100 ml 200 g/l 
ALBUMINA (BAXTER) 
BAXTER SpA 56 flaconi 100 ml 200 g 
ALBUMINA (BAXTER) 
BAXTER SpA 1 flacone EV 50 ml 250 g/l 
ALBUMINA (BAXTER) 
BAXTER SpA 70 flaconi 50 ml 250 g 
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ALBUMINA (BAXTER) 

BAXTER SpA 1 flacone 100 ml 250 g 
ALBUMINA (BAXTER) 

BAXTER SpA 56 flaconi 100 ml 250 g 
FLEXBUMIN 

BAXTER SpA 24 sacche 50m 200 g/l 
FLEXBUMIN 

BAXTER SpA 12 sacche 100 ml 250 g/l 
FLEXBUMIN 

BAXTER SpA 12 sacche 100 ml 200 g/l 
FLEXBUMIN 

BAXTER SpA 24 sacche 50mI 250 g/l 
OCTALBIN 

OCTAPHARMA LTD IV flacone 100 ml 50 mg/ml 
OCTALBIN 

OCTAPHARMA LTD IV flacone 250 ml 50 mg/ml 
OCTALBIN 

OCTAPHARMA LTD IV flacone 50 ml 200 mg/ml 
OCTALBIN 

OCTAPHARMA LTD IV flacone 100 ml 200 mg/ml 
ALBIOMIN 

BIOTEST PHARMA GMBH flacone infus 250 ml 200 g/l 20% 
ALBIOMIN 

BIOTEST PHARMA GMBH flacone 50 ml 200 g/l 20% 
ALBIOMIN 

BIOTEST PHARMA GMBH flacone infus 100 ml 200 g/l 20% 
ALBUNORM 

OCTAPHARMA LTD flacone 100 ml 5% 
ALBUNORM 

OCTAPHARMA LTD 0 flaconi 100 ml 5% 
ALBUNORM 

OCTAPHARMA LTD flacone 250 ml 5% 
ALBUNORM 

OCTAPHARMA LTD 0 flaconi 250 ml 5% 
ALBUNORM 

OCTAPHARMA LTD flacone 500 ml 5% 
ALBUNORM 

OCTAPHARMA LTD flacone 50 ml 20% 
ALBUNORM 

OCTAPHARMA LTD 0 flacone 50 ml 20% 
ALBUNORM 

OCTAPHARMA LTD flacone 100 ml 20% 
ALBUNORM 

OCTAPHARMA LTD 0 flacone 100 ml 20% 
ALBUNORM 

OCTAPHARMA LTD flacone 50 ml 25% 
ALBUNORM 

OCTAPHARMA LTD flacone 100 ml 25% 


amido idrossietilato (etamido - HES) 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 1 flacone EV 250 ml 6 g/100 ml 
HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 1 flacone EV 500 ml 6 g/100 ml 
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HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 1 flacone EV 250 ml 10 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 1 flacone EV 500 ml 10 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 20 sacche 250 ml 6 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 15 sacche 500 ml 6 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 20 sacche 250 ml 10 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 5 sacche 500 ml 10 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH sacca 250 ml 6 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH sacca 500 ml 6 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH sacca 250 ml 10 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH sacca 500 ml 10 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 30 sacche 250 ml 6 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 20 sacche 500 ml 6 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 30 sacche 250 ml 10 g/100 ml 
HAESSTERIL 

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 20 sacche 500 ml 10 g/100 ml 
VOLUVEN 

FRESENIUS KABI ITALIA Sri 10 flaconi infus 250 ml 
VOLUVEN 

FRESENIUS KABI ITALIA Sri 10 flaconi infus 500 ml 
VOLUVEN 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr 10 sacche 250 ml c/sovrasacca 
VOLUVEN 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 20 sacche 250 ml c/sovrasacca 
VOLUVEN 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 10 sacche 500 ml c/sovrasacca 
VOLUVEN 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 15 sacche 500 ml c/sovrasacca 
VOLUVEN 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 15 sacche 500 ml 6% 
VOLUVEN 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr 20 sacche infus 500 ml 6% 
VOLUVEN 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 30 sacche infus 250 m 
VOLUVEN 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 35 sacche infus 250 m 
VOLUVEN 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 40 sacche infus 250 m 
HYPERHAES 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 1 sacca 250 ml 
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HYPERHAES 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 10 sacche 250m 
HYPERHAES 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 20 sacche 250 m 
HYPERHAES 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 30 sacche 250 m 
HYPERHAES 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 35 sacche 250 m 
HYPERHAES 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 40 sacche 250 m 
AMIDOLITE 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 0 flaconi vetro 250 ml 6% 
AMIDOLITE 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 0 flaconi vetro 500 ml 6% 
AMIDOLITE 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 0 flaconi polietilene 250 ml 6% 
AMIDOLITE 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 0 sacche 250 ml 6% 
AMIDOLITE 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 20 sacche 250 ml 6% 
AMIDOLITE 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 500 ml 6% 
AMIDOLITE 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 20 sacche 500 ml 6% 
AMIDOLITE 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 1.000 ml 6% 
TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 10 flaconi 500 ml 60 mg/ml 
TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 250 ml 60 mg/ml 
TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 20 sacche 250 ml 60 mg/m 
TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 500 ml 60 mg/ml 
TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 20 sacche 500 ml 60 mg/ml 
TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 1.000 ml 60 mg/ml 
TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 500 ml 100 mg/m 
TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 250 ml 100 mg/m 
TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 20 sacche 250 ml 100 mg/m 
TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 500 ml 100 mg/m 
TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 20 sacche 500 ml 100 mg/m 
TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 1.000 ml 100 mg/ml 
VOLULYTE 


FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


infus 1 fiala 250 ml 6% 
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VOLULYTE 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr infus 10 fiale 250 ml 6% 

VOLULYTE 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl infus 1 fiala 500 ml 6% 

VOLULYTE 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl infus 10 fiale 500 ml 6% 

VOLULYTE 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr infus 1 sacca 250 ml 6% 

VOLULYTE 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr infus 20 sacche 250 ml 6% 

VOLULYTE 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl infus 30 sacche 250 ml 6% 

VOLULYTE 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl infus 35 sacche 250 ml 6% 

VOLULYTE 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl infus 40 sacche 250 ml 6% 

VOLULYTE 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl infus 1 sacca 500 ml 6% 

VOLULYTE 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl infus 15 sacche 500 ml 6% 

VOLULYTE 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl infus 20 sacche 500 ml 6% 

PLASMAVOLUME 

BAXTER SpA 10 sacche 500 ml 
destrano 

PLANDER è vietata un'assunzione diversa da quella/e 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr 1 icone EV 500 ml 6% TREE tobso ge prviani stmicizzire 

PLANDER è vietata un'assunzione diversa da quella/e 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr 1 flacone EV 500 ml 10% Si hem pesogico che;per vidi sotmvinisizzione 

PLANDER è vietata un'assunzione diversa da quella/e 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr infusione 20 flaconi 500 ml 50 g/500 mi See pocslonico ie per via eorimiizzione 

PLANDER è vietata un'assunzione diversa da quella/e 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr infusione 20 flaconi 500 ml 30 9/500 mi TREE renga pervenne 

DACRIOSOL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 

ALCON ITALIA SpA coll 10 ml 0,1% + 0,3% Sichem pesogico Gneiper vi di sominisiezione 

DACRIOSOL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 

ALCON ITALIA SpA 30 monod coll 0,4 mi 0,1% + 0.3% SGInS Pasolpgloo cio per viadi pomglnicis ot 
glicerolo 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO(GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 0% + 0,9% Sodio cloruro 250 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO(GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 0% + 0,9% Sodio cloruro 500 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO(GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 0% + 0,9% Sodio cloruro sacca 250 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO(GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 0% + 0,9% Sodio cloruro sacca 500 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO(SALF) 

SALF SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 250 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO(SALF) 

SALF SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 500 ml 
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GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) 


FRESENIUS KABI ITALIA Sr 0% + 0,9% Sodio cloruro flacone 250 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


0% + 0,9% Sodio cloruro flacone 500 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 500 ml 10% 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


sacca 500 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) 


FRESENIUS KABI ITALIA Sr sacca 1.000 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


flacone 250 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr 24 flaconi 250 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr 20 flaconi 500 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sri 24 flaconi 500 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 


0% + 0,9% Sodio cloruro flacone 50 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 


0% + 0,9% Sodio cloruro flacone 100 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 


0% + 0,9% Sodio cloruro flacone250 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 


0% + 0,9% Sodio cloruro flacone 500 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 


MONICO SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 50 ml in sacca 100 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 


0% + 0,9% Sodio cloruro 100 ml in sacca 250 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 250 ml in sacca 500 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 500 mI in sacca 1000 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 


0% + 0,9% Sodio cloruro flacone 1000 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 


0% + 0,9% Sodio cloruro sacca 50 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 


0% + 0,9% Sodio cloruro sacca 100 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 


0% + 0,9% Sodio cloruro sacca 250 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 


0% + 0,9% Sodio cloruro sacca 500 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) 
MONICO SpA 


0% + 0,9% Sodio cloruro sacca 1000 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO(PANPHARMA) 
PANPHARMA Srl 0% + 0,9% Sodio cloruro 250 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO(PANPHARMA) 


PANPHARMA Srl 0% + 0,9% Sodio ci 


loruro 500 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA 


LI.M.) 


BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 0% + 0,9% Sodio cl 


loruro 50 ml 
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GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.) 


BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 50 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 100 mi 

GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 250 m 

GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 100 mi 

GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 250 m 

GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 500 m 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 250 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 500 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA 24 flaconi 250 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA 20 flaconi 500 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO (EUROSPITAL) 

EUROSPITAL SpA flacone 500 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 50 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 100 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 250 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 500 ml 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 0% + 0,9% Sodio cloruro 1.000 ml 
mannitolo 

ISOTOL 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone EV 250 ml 20% 

ISOTOL 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone EV 500 ml 20% 

GLICINA MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl sacca 3.000 ml 

GLICINA MANNITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl sacca 5.000 ml 

MANNITOLO SORBITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl sacca 3.000 ml 

MANNITOLO SORBITOLO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl sacca 5.000 ml 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 5% 100 ml 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 5% 250 ml 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 5% 500 ml 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 5% 1.000 ml 
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MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 


GALENICA SENESE Srl 


5% 100 ml sacca 


Serie generale - n. 160 


MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 


GALENICA SENESE Srl 


5% 250 ml sacca 


MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 


GALENICA SENESE Srl 


5% 500 ml sacca 


MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 


GALENICA SENESE Srl 


5% 1.000 ml sacca 


MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 


GALENICA SENESE Srl 


5% 2.000 ml sacca 


MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 


GALENICA SENESE Srl 


5% 3.000 ml sacca 


MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) 


GALENICA SENESE Srl 


5% 5.000 ml sacca 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


2 flacone 50 ml 5% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


2 flacone 100 ml 5% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


2 flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


flacone 1.000 ml 5% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


1 sacca 50 ml 5% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


2 sacca 100 ml 5% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


5% 250 ml sacca 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


5% 500 ml sacca 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


sacca 1.000 ml 5% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


flacone 50 ml 10% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


flacone 100 ml 10% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


flacone 250 ml 10% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


2 flacone 100 ml 10% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


sacca 50 ml 10% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


0% 100 ml sacca 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


0% 250 ml sacca 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


0% 500 ml sacca 
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MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 
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0% 1.000 ml sacca 


Serie generale - n. 160 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


8% 50 ml flacone 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


flacone 100 ml 18% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


flacone 250 ml 18% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


8% 1.000 ml flacone 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


8% 50 ml sacca 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


8% 100 ml sacca 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


8% 250 ml sacca 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


8% 500 ml sacca 


MANNITOLO (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 


8% 1.000 ml sacca 


MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA sacca 500 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 1.000 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 1.000 ml 10% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA sacca 250 ml 10% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA sacca 500 ml 10% 
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Serie generale - n. 160 


MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA flacone 1.000 ml 18% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA sacca 250 ml 18% 
MANNITOLO (SALF) 

SALF SpA sacca 500 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 50 ml 5% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 1.000 ml 5% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 50 ml 10% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 1.000 ml 10% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 50 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA flacone 1.000 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA 20 flaconi 500 ml 5% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA 20 flaconi 500 ml 10% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA 30 flaconi 100 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA 24 flaconi 250 ml 18% 
MANNITOLO (NOVASELECT) 

NOVASELECT SpA 20 flaconi 500 ml 18% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 1 flacone 50 ml 5% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 1 flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 1 flacone 250 ml 5% 
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MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 1.000 ml 5% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 50 ml 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 100 ml 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 250 Ml 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 500 MI 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 1.000 ml 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 50 ml 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 100 ml 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 250 MI 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 500 MI 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 1.000 ml 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr sacca 250 ml 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr sacca 500 ml 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr sacca 100 ml 5% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr sacca 250 ml 5% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr sacca 500 ml 5% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr sacca 1.000 ml 5% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 250 MI 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 500 MI 18% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr sacca 250 ml 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr sacca 500 ml 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr sacsa 1000 mi 00%, 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 250 Ml 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Sr flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl sacca 1.000 ml 18% 
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MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 


FRESENIUS KABI ITALIA Srl 4 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 4 flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr 24 flaconi 250 ml 10 g/100m 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Sri 20 flaconi 500 ml 10 g/100 m 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr 49 flaconi 100 ml 18 g/100m 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr 24 flaconi 250 ml 18 g/100m 
MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) 

FRESENIUS KABI ITALIA Sr 20 flaconi 500 ml 18 g/100 m 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 50 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 50 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 50 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA sacca 50 ml 100 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA sacca 100 ml 250 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA sacca 250 ml 500 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA sacca 500 ml 1.000 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA sacca 50 ml 100 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA 00 ml 18% in sacca 250 ml 
MANNITOLO (MONICO) 

MONICO SpA sacca 250 ml 500 ml 18% 
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MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 500 ml 1.000 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 50 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 100 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 500 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 1.000 ml 5% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 50 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 100 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 250 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA 0% 500 ml sacca 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 1.000 ml 10% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 50 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 100 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 250 ml 18% 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA 8% 500 ml sacca 
MANNITOLO (MONICO) 
MONICO SpA sacca 1.000 ml 18% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Srl flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Sr flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Sr flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Sr flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Sr flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Sr flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Sr 5% 500 ml sacca 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Srl 10% 500 ml sacca 
MANNITOLO (PANPHARMA) 
PANPHARMA Sr 


18% 500 ml sacca 


MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 


BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 sacca 50 ml 5% 
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MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 
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5% 50 ml in sacca 100 ml 


Serie generale - n. 160 


MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
NDUSTRIA L.l.M. SpA 


1 sacca 100 ml 5% 


(e) 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
DUSTRIA L.I.M. SpA 


5% 250 ml in sacca 500 ml 


IN 
MANI 


s 
“sj 
Q 


O (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
DUSTRIA L.I.M. SpA 


sacca 50 ml 10% 


IN 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 


DUSTRIA L.I.M. SpA 


BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 0% 50 ml in sacca 100 ml 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 0% 100 ml in sacca 250 ml 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 0% 250 ml in sacca 500 ml 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA daca Bom ia 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 8% 50 ml in sacca 100 mg 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 


00 ml 18% in sacca 250 ml 


N 
\NNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
DUSTRIA L.I.M. SpA 


(e) 
MA 


8% 250 ml in sacca 500 ml 


N 
\NNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
DUSTRIA L.I.M. SpA 


(e) 
MA 


flacone 100 ml 5% 


IN 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 


BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA flacone 500 Ml 5% 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA flacone 250 MI 10% 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 


DUSTRIA L.I.M. SpA 


flacone 500 ml 10% 


N 
\NNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
DUSTRIA L.I.M. SpA 


(e) 
MA 


flacone 100 ml 18% 


IN 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


flacone 250 ml 18% 


VANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO (EUROSPITAL) 
EUROSPITAL SpA 


flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO (EUROSPITAL) 
EUROSPITAL SpA 


flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO (EUROSPITAL) 
EUROSPITAL SpA 


flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO (LDB) 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


flacone 50 ml 5% 


MANNITOLO (LDB) 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


flacone 100 ml 5% 


MANNITOLO (LDB) 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


flacone 250 ml 5% 
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MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 500 ml 5% 

MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 1.000 ml 5% 

MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 50 ml 10% 

MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 100 ml 10% 

MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 250 ml 10% 

MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 1.000 ml 10% 

MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 50 ml 18% 

MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 100 ml 18% 

MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO (LDB) 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 1.000 ml 18% 

Vasopressina e analoghi 
desmopressina 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA gtt rinol 250 meg 2,5 ml 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA 10 fiale SC 4 mcg 1 ml 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA spray nasale 0,125 mg flacone 2,5 ml 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA 30 cpr 0,1 mg 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA 30 cpr 0,2 mg 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA 10 cpr sublinguali 60 mcg 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA 30 cpr subl 60 mcg 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA 100 cpr subl 60 mcg 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA 10 cpr sublinguali 120 meg 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA 30 cpr subl 120 meg 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA 100 cpr subl 120 mcg 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA 10 cpr sublinguali 240 mcg 

MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA 30 cpr subl 240 meg 
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MINIRIN/DDAVP 

FERRING SpA 100 cpr subl 240 mcg 

EMOSINT 

KEDRION SpA 10 fiale IM EV SC 4 mcg 0,5 ml 

EMOSINT 

KEDRION SpA 10 fiale IM EV SC 20 mcg 1 ml 

PRESINEX 

PH&T SpA spray nasale 6 ml 10 mcg/spr 

DESMOPRESSINA (PH&T) 

PH&T SpA 30 cpr 0,1 mg 

DESMOPRESSINA (PH&T) 

PH&T SpA 30 cpr 0,2 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr 0,1 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 15 cpr 0,1 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr 0,1 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr 0,1 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 60 cpr 0,1 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 90 cpr 0,1 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr 0,1 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 250 cpr 0,1 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr 0,2 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 15 cpr 0,2 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr 0,2 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr 0,2 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 60 cpr 0,2 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 90 cpr 0,2 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr 0,2 mg 

DESMOPRESSINA (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 250 cpr 0,2 mg 
terlipressina 

GLIPRESSINA 

FERRING SpA 5 flac polvere e solvente x sol iniettabile 0,2mg/ml 

GLIPRESSINA 

FERRING SpA 5 fl soluzione iniettabile 0,1mg/ml 

VARIQUEL 

S PHARMACEUTICAL LIMITED 1 flac polvere e solvente x sol iniettabile 1mg 

VARIQUEL 

S PHARMACEUTICAL LIMITED 5 flac polvere e solvente x sol iniettabile 1mg 
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Proibiti solo IN GARA 


STIMOLANTI 


Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B 


selegilina 
JUMEX 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 50 cpr 5 mg 
JUMEX 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 25 cpr 10 mg 
EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 cpr riv 10 mg 
EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 15 cpr riv 10 mg 
EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA os soluz 10 flaconcini 10 mg 
SELEDAT 
MASTER PHARMA Srl 30 cpr riv 10 mg 
SELEDAT 
MASTER PHARMA Srl 15 cpr riv 10 mg 
SELEDAT 
MASTER PHARMA Srl os soluz 10 flaconcini 10 mg 
SELECOM 
FULTON MEDICINALI SpA 50 cpr 5 mg 


Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione 


efedrina 
EFEDRINA CLORIDRATO (GALENICA SENESE) positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
GALENICA SENESE Srl 4 fiala 10mgim urine superiori a 10 mcg/m 
EFEDRINA CLORIDRATO (GALENICA SENESE) positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
GALENICA SENESE Srl 4 fiala 25mgim urine superiori a 10 mcg/m 
EFEDRINA CLORIDRATO (GALENICA SENESE) positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
GALENICA SENESE Srl 5 fiale 10mg1m urine superiori a 10 meg/m 
EFEDRINA CLORIDRATO (GALENICA SENESE) positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
GALENICA SENESE Srl 5 fiale 25 mg1 m urine superiori a 10 mcg/m 
EFEDRINA CLORIDRATO (SALF) positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SALF SpA 5 fiale 10mg1m urine superiori a 10 mceg/m 
EFEDRINA CLORIDRATO (SALF) positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SALF SpA 50 fiale 10 mg 1 ml urine superiori a 10 mceg/m 
EFEDRINA CLORIDRATO (SALF) positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SALF SpA 5 fiale 25 mg 1 ml urine superiori a 10 mcg/m 
EFEDRINA CLORIDRATO (SALF) positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SALF SpA 50 fiale 25 mg 1 ml urine superiori a 10 mcg/m 
EFEDRINA CLORIDRATO (MONICO) positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
MONICO SpA 5 fiale 25 mg 1 ml urine superiori a 10 meg/m 
PASTA ARSENICALE NORM positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA pasta 6,5 g urine superiori a 10 mceg/m 
efedrina + argento vitellinato 
ARGOTONE positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA gtt rinol 20 ml urine superiori a 10 meg/ml 


STIMOLANTI 
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efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza 


RINOVIT positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl gtt rinol 259 urine superiori a 10 mcg/m 
RINOVIT positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl gtt rinol 30 g urine superiori a 10 mceg/m 
RINOVIT positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl unguento rino 8G urine superiori a 10 meg/m 
RINOVIT positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl unguento rino 12G urine superiori a 10 meg/m 
efedrina + nafazolina 
DELTARINOLO positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


SANOFI-AVENTIS SpA 


spray nasale 15 ml flacone 


urine superiori a 10 mceg/m 


paracetamolo + pseudoefedrina 


NEO BOROCILLINA RAFFREDDORE E FEBBRE 


ALFA WASSERMANN SpA 


8 cpr eff 500 mg + 60 mg 


Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
nelle urine superiori a 150 mcg/ml 


NEO BOROCILLINA RAFFREDDORE E FEBBRE 


ALFA WASSERMANN SpA 


16 cpr eff 500 mg + 60 mg 


Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
nelle urine superiori a 150 mcg/ml 


paracetamolo + pseudoefedrina + difenidramina 


ACTIGRIP GIORNO & NOTTE Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 

JOHNSON & JOHNSON SpA 12 cpr giorno + 4 cpr notte nelle urine superiori a 150 mcg/ml 
pseudoefedrina 

NARIXAN Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 


ALFA WASSERMANN SpA 


10 cps 120 mgr.p. 


nelle urine superiori a 150 mcg/ml 


pseudoefedrina + cetirizina 
NARISTAR Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
UCB PHARMA SpA 14 cpr 120 mg +Smgrp. nelle urine superiori a 150 mcg/ml 
REACTINE Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 


JOHNSON & JOHNSON SpA 


14 cpr 5 mg + 120 mgr.p. 


nelle urine superiori a 150 mcg/ml 


pseudoefedrina + desclorfeniramina + guaifenesina 


POLARAMIN ESPETTORANTE 
SCHERING PLOUGH SpA 


scir 100 ml 


Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
nelle urine superiori a 150 mcg/ml 


pseudoefedrina + destrometorfano + triprolidina 


ACTIFED COMPOSTO Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 

JOHNSON & JOHNSON SpA scir 100 ml nelle urine superiori a 150 mcg/ml 
pseudoefedrina + ibuprofene 

VICKS FLU ACTION Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 


PROCTER & GAMBLE SRL 


12 cpr riv 200 mg + 30 mg 


nelle urine superiori a 150 mcg/ml 


NUROFEN INFLUENZA RAFFREDDORE 


RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTER 


12 cpr riv 200 mg + 30 mg 


Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
nelle urine superiori a 150 mcg/ml 


NUROFEN INFLUENZA RAFFREDDORE 


RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTER 


Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
nelle urine superiori a 150 mcg/ml 


24 cpr 
pseudoefedrina + loratadina 
CLARINASE Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
SCHERING PLOUGH SpA 14 cpr 120 mg +5mgr.m. nelle urine superiori a 150 mcg/ml 
pseudoefedrina + paracetamolo 
TRIAMINIC Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA os 10 bust 500 mg + 60 mg nelle urine superiori a 150 mcg/ml 
LISOFLU Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 


SANOFI-AVENTIS SpA 


8 cpr eff 300 mg + 30 mg 


nelle urine superiori a 150 mcg/ml 


STIMOLANTI 
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LISOFLU Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
nelle urine superiori a 150 meg/m 
SANOFI-AVENTIS SpA 16 cpr eff 300 mg + 30 mg P i 
SANIDUO FEBBRE E NASO CHIUSO Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
BAYER SpA 8 cpr nelle urine superiori a 150 mcg/m 
SANIDUO FEBBRE E NASO CHIUSO Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
BAYER SpA 16 cpr nelle urine superiori a 150 mceg/m 
STILIANTA Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
nelle urine superiori a 150 mcg/m 
E-PHARMA TRENTO SpA 8 bustine granulato x sol os 500 mg + 60 mg P 9 
STILIANTA Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
nelle urine superiori a 150 mcg/m 
E-PHARMA TRENTO SpA 16 bustine granulato x sol os 500 mg + 60 mg P 9 
pseudoefedrina + triprolidina 
ACTIFED Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
OHNSON & JOHNSON SpA 12 cpr 2,5 mg + 60 mg nelle urine superiori a 150 mcg/ml 
ACTIFED Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
nelle urine superiori a 150 mcg/ml 
OHNSON & JOHNSON SpA scir 100 ml 2,5 mg + 60 mg di 9 


pseudoefedrina + triprolidina + paracetamolo 


ACTIGRIP Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
OHNSON & JOHNSON SpA 12 cpr nelle urine superiori a 150 mcg/ml 

ACTIGRIP Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina 
OHNSON & JOHNSON SpA scir 100 ml nelle urine superiori a 150 mcg/ml 


Adrenergici e dopaminergici 


adrenalina 
FASTJEKT 
ALLERGOPHARMA SpA AD 1 siringa 0,33 mg 
FASTJEKT 
ALLERGOPHARMA SpA BB 1 siringa 0,165 mg 
ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 5 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 10 fiale 0,5 mg1 ml 
ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 5 fiale 1mg1ml 
ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 10 fiale 1 mg1 ml 
ADRENALINA 
SALF SpA 5 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 
SALF SpA 50 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 
SALF SpA 5 fiale 1mg1 ml 
ADRENALINA 
SALF SpA 50 fiale 1 mg 1 ml 
ADRENALINA 
MONICO SpA 5 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 
MONICO SpA 5 fiale 1mg1 ml 
ADRENALINA 
MONICO SpA 10 fiale 1 mg1 ml 
ADRENALINA 
MONICO SpA 10 fiale 0,5 mg1 ml 


STIMOLANTI 
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ADRENALINA 
BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 5 fiale 1 mg/1 ml 
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JEXT 
ALK-ABELLO A/S penna preriempita sol iniettabile 300 microgrammi 


JEXT 
ALK-ABELLO A/S penna preriempita sol iniettabile 150 microgrammi 


CHENPEN 
LINCOLN MEDICAL LIMITED siringa preriempita sol iniettabile 150 microgrammi 


CHENPEN 
LINCOLN MEDICAL LIMITED siringa preriempita sol iniettabile 300 microgrammi 


CHENPEN 
LINCOLN MEDICAL LIMITED sirimga preriempita sol iniettabile 300 microgrammi 


CHENPEN 
LINCOLN MEDICAL LIMITED siringa preriempita sol iniettabile 150 microgrammi 


dimetofrina 


RAFFREDDOREMED 
IODOSAN SpA 2 cpr eff 


RAFFREDDOREMED 
IODOSAN SpA 2 cps 


dobutamina 


DOBUTAMINA (HOSPIRA) 
HOSPIRA SpA flaconcino EV 250 mg 20 ml 


MIOZAC 
FISIOPHARMA Srl flaconcino EV 20 ml 12,5 mg/ml 


DOBUTAMINA (BIOINDUSTRIA) 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA flaconcino EV 20 ml 


dopamina 


DOPAMINA (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 1 fiala 10 mg2 ml 


DOPAMINA (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 1 fiala 50 mg 10 ml 


DOPAMINA (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 5 fiale 10 mg 2 ml 


DOPAMINA (GALENICA SENESE) 
GALENICA SENESE Srl 5 fiale 50 mg 10 ml 


DOPAMINA SALF 
SALF SpA 5 fiale 10mg2 ml 


DOPAMINA SALF 
SALF SpA 5 fiale 50 mg 10 ml 


DOPAMINA (HOSPIRA) 
HOSPIRA ITALIA Srl 10 fiale EV 200 mg 5 ml 


DOPAMINA (HOSPIRA) 
HOSPIRA ITALIA Srl 100 fiale EV 200 mg 5 ml 


DOPAMINA (BIOLOGICI ITALIA) 
BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 10 fiale 200 mg 5 ml 


etilefrina 


EFFORTIL 
BOEHRINGER INGELHEIM IT.SpA IM EV 6 fiale 10 mg 1 ml 


EFFORTIL 
BOEHRINGER INGELHEIM IT.SpA gtt os 15 g 0,75% 


EFFORTIL 
BOEHRINGER INGELHEIM IT.SpA 20 cpr 5 mg 


STIMOLANTI 
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EFFORTIL 

PHARMAZENA Srl 20 cpr 5 mg 
fenoldopam 

CORLOPAM 

CEPHALON Srl 1 fiala 20 mg2ml 

CORLOPAM 

CEPHALON Srl 1 fila 50 mg5ml 
ibopamina 

TRAZYL 

ANGELINI SpA coll 5 ml 1% + flaconcino 5 ml 

TRAZYL 

ANGELINI SpA coll flaconcino liof 5 ml 2% + flaconcino solv 5 ml 
isoprenalina 

ISOPRENALINA CLORIDRATO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 1 fiala 0,2 mg 1 ml 

ISOPRENALINA CLORIDRATO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 5 fiale 0,2 mg/1 m 

ISOPRENALINA CLORIDRATO (SALF) 

SALF SpA 5 fiale 0,2 mg/1 m 

ISOPRENALINA CLORIDRATO (MONICO) 

MONICO SpA 5 fiale 0,2 mg/1 m 
midodrina 

GUTRON 

IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 30 cpr div 2,5 mg 

GUTRON 

IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA gtt os 30 ml 0,25% 

GUTRON 

IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 6 fiale IM5 mg 2 ml 

MIDODRINA EG 

EG SpA os gtt flaconcino 30 ml 0,25% 

MIDODRINA (UNION HEALTH) 

UNION HEALTH Srl gtt os 30 ml 0,25% 
noradrenalina 

NORADRENALINA TARTRATO (SALF) 

SALF SpA 5 fiale 2mg 1 ml 

NORADRENALINA TARTRATO (MONICO) 

MONICO SpA 5 fiale 2mg 1 ml 

NORADRENALINA TARTRATO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 5 fiale EV 2 mg/ml 

NORADRENALINA TARTRATO (GALENICA SENESE) 

GALENICA SENESE Srl 10 fiale 2 mg/ml 


Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione 
metilfenidato 


RITALIN 
NOVARTIS FARMA SpA 30 cpr 10 mg 


modafinil 


PROVIGIL 
CEPHALON Srl 30 cpr 100 mg 


STIMOLANTI 
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pentetrazolo + diidrocodeina 


CARDIAZOL PARACODINA 
TEOFARMA Srl gttos 10 ml 


tranilcipromina + trifluoperazina 


PARMODALIN 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 25 cpr riv 10 mg +1 mg 


STIMOLANTI 
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Proibiti solo IN GARA 


NARCOTICI 


alfentanile 
FENTALIM 
ANGELINI SpA 5 fiale EV 10 ml 0,5 mg/ml 

buprenorfina 
TEMGESIC 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 5 fiale IM EV 0,3 mg 1 ml 
TEMGESIC 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 10 cpr sublinguali 0,2 mg 
TEMGESIC 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 10 cpr sublinguali 0,2 mg 
SUBUTEX 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 7 cpr sublinguali 0,4 mg 
SUBUTEX 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 7 cpr sublinguali 2 mg 
SUBUTEX 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 7 cpr sublinguali 8 mg 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 35 meg/ora 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 35 meg/ora 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 20 mg 35 mcg/ora 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 52,5 mcg/ora 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 52,5 meg/ora 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 30 mg 52,5 mcg/ora 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 70 meg/ora 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 70 meg/ora 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 40 mg 70 mog/ora 
SUBOXONE 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 7 cpr sublinguali 2 mg + 0,5 mg 
SUBOXONE 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 28 cpr sublinguali 2 mg + 0,5 mg 
SUBOXONE 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 7 cpr sublinguali 8 mg + 2 mg 
SUBOXONE 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 28 cpr sublinguali 8 mg + 2 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 7 cpr sublinguali 0,4 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 28 cpr sublinguali 0,4 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 30 cpr sublinguali 0,4 mg 


NARCOTICI 
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BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 70 cpr sublinguali 0,4 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 7 cpr sublinguali 2 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 28 cpr sublinguali 2 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 30 cpr sublinguali 2 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 70 cpr sublinguali 2 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 7 cpr sublinguali 8 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 7 cpr sublinguali 8 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 30 cpr sublinguali 8 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 70 cpr sublinguali 8 mg 
BUPRENORFINA MOLTENI 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 7 cpr sublinguali 0,4 mg 
BUPRENORFINA MOLTENI 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 14 cpr sublinguali 0,4 mg 
BUPRENORFINA MOLTENI 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 28 cpr sublinguali 0,4 mg 
BUPRENORFINA MOLTENI 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 7 cpr sublinguali 2 mg 
BUPRENORFINA MOLTENI 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 14 cpr sublinguali 2 mg 
BUPRENORFINA MOLTENI 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 28 cpr sublinguali 24 mg 
BUPRENORFINA MOLTENI 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 7 cpr sublinguali 8 mg 
BUPRENORFINA MOLTENI 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 14 cpr sublinguali 8 mg 
BUPRENORFINA MOLTENI 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 28 cpr sublinguali 8 mg 
BUPRENORFINA SUN 
SUN PHARMACEUTICAL IND (EUR 7 cpr sublinguali 2 mg 
BUPRENORFINA SUN 
SUN PHARMACEUTICAL IND (EUR 28 cpr sublinguali 2 mg 
BUPRENORFINA SUN 
SUN PHARMACEUTICAL IND (EUR 28 cpr sublinguali 8 mg 
BUPRENORFINA SUN 
SUN PHARMACEUTICAL IND (EUR 7 cpr sublinguali 8 mg 
fentanil 

FENTANEST 

PFIZER ITALIA Srl 5 fiale EV IM 0,1 mg 2 ml 
DUROGESIC 

ANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 25 meg/ora matrice 
DUROGESIC 

ANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 50 meg/ora matrice 
DUROGESIC 

ANSSEN CILAG SpA 


3 cerotti transd 75 meg/ora matrice 


NARCOTICI 
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DUROGESIC 

JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 100 mog/ora matrice 
DUROGESIC 

JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 12 mcg/ora matrice 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 3 pastiglie oromucosali 200 meg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 6 pastiglie oromucosali 200 mcg 
ACTIQ 

CEPHALON Sr 15 pastiglie oromucosali 200 meg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 30 pastiglie oromucosali 200 meg 
ACTIQ 

CEPHALON Sr 3 pastiglie oromucosali 400 meg 
ACTIQ 

CEPHALON Sr 6 pastiglie oromucosali 400 meg 
ACTIQO 

CEPHALON Srl 15 pastiglie oromucosali 400 meg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 30 pastiglie oromucosali 400 meg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 3 pastiglie oromucosali 600 mcg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 6 pastiglie oromucosali 600 mcg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 15 pastiglie oromucosali 600 mcg 
ACTIQ 

CEPHALON Sr 30 pastiglie oromucosali 600 mcg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 3 pastiglie oromucosali 800 meg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 6 pastiglie oromucosali 800 mcg 
ACTIQ 

CEPHALON Sr 15 pastiglie oromucosali 800 mcg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 30 pastiglie oromucosali 800 meg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 3 pastiglie oromucosali 1.200 mcg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 6 pastiglie oromucosali 1.200 mcg 
ACTIQ 

CEPHALON Sr 15 pastiglie oromucosali 1.200 meg 
ACTIQ 

CEPHALON Sr 30 pastiglie oromucosali 1200 meg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 3 pastiglie oromucosali 1.600 mcg 
ACTIQ 

CEPHALON Sr 6 pastiglie oromucosali 1.600 mcg 
ACTIQ 

CEPHALON Sr 15 pastiglie oromucosali 1.600 meg 
ACTIQ 

CEPHALON Srl 30 pastiglie oromucosali 1600 meg 


NARCOTICI 
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FENTANYL (HAMELN PHARM. GmbH) 


HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 5 fiale EV 100 mcg 2 ml 
FENTANYL (HAMELN PHARM. GmbH) 

HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 5 fiale 10 ml 50 mcg/ml 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 3 cerotti transd 25 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 5 cerotti transd 25mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 7 cerotti transd 25 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 10 cerotti transd 25 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 14 cerotti transd 25 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 20 cerotti transd 25 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 3 cerotti transd 50 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 5 cerotti transd 50 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 7 cerotti transd 50 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 10 cerotti transd 50 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 14 cerotti transd 50 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 20 cerotti transd 50 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 5 cerotti transd 75mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 7 cerotti transd 75 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 10 cerotti transd 75 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 14 cerotti transd 75 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 20 cerotti transd 75 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 3 cerotti transd 100 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 5 cerotti transd 100 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 7 cerotti transd 100 mog/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 10 cerotti transd 100 mog/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 14 cerotti transd 100 mog/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 20 cerotti transd 100 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 

HEXAL SpA 3 cerotti transd 75 meg/ora 
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FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 3 cerotti transd 25 meg/ora 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 5 cerotti transd 25 mcg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cerotti transd 25 meg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cerotti transd 25 meg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 14 cerotti transd 25 mcg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 20 cerotti transd 25 meg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 3 cerotti transd 50 mcg/ora 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 5 cerotti transd 50 mcg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cerotti transd 50 mcg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cerotti transd 50 mcg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 14 cerotti transd 50 mcg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 20 cerotti transd 50 mcg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 3 cerotti transd 75 meg/ora 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 5 cerotti transd 75 mcg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cerotti transd 75 meg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cerotti transd 75 meg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 14 cerotti transd 75 mcg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 20 cerotti transd 75 meg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 3 cerotti transd 100 mcg/ora 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 5 cerotti transd 100 meg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cerotti transd 100 meg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cerotti transd 100 meg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 14 cerotti transd 100 meg 
FENTANIL (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 20 cerotti transd 100 meg 
MATRIFEN 


PRODOTTI FORMENTI Srl 


1 cerotto transd 12 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


3 cerotti transd 12 meg/ora 
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MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


5 cerotti transd 12 meg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


10 cerotti transd 12 meg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


20 cerotti transd 12 mceg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


1 cerotto transd 25 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


3 cerotti transd 25 mceg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


5 cerotti transd 25 meg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


10 cerotti transd 25 meg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


20 cerotti transd 25 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


1 cerotto transd 50 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


3 cerotti transd 50 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


5 cerotti transd 50 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


10 cerotti transd 50 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


20 cerotti transd 50 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


1 cerotto transd 75 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


3 cerotti transd 75 meg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


5 cerotti transd 75 meg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


10 cerotti transd 75 meg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


20 cerotti transd 75 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


1 cerotto transd 100 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


3 cerotti transd 100 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


5 cerotti transd 100 meg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


10 cerotti transd 100 meg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


20 cerotti transd 100 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


2 cerotti transd 12 mcg/ora 


MATRIFEN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


4 cerotti transd 12 mcg/ora 


MATRIFEN 


PRODOTTI FORMENTI Srl 


8 cerotti transd 12 meg/ora 
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MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Srl 16 cerotti transd 12 meg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Sr 2 cerotti transd 25 mcg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Srl 4 cerotti transd 25 mcg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Sr 8 cerotti transd 25 meg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Srl 16 cerotti transd 25 mog/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Srl 2 cerotti transd 50 meg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Sr 4 cerotti transd 50 mcg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Sr 8 cerotti transd 50 meg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Srl 16 cerotti transd 50 mog/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Sr 2 cerotti transd 75 meg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Sr 4 cerotti transd 75 meg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Sr 8 cerotti transd 75 meg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Srl 16 cerotti transd 75 meg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Srl 2 cerotti transd 100 meg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Srl 4 cerotti transd 100 meg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Srl 8 cerotti transd 100 mcg/ora 
MATRIFEN 

PRODOTTI FORMENTI Srl 16 cerotti transd 100 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 8 cerotti transd 25 mcg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 5 cerotti transd 25 mcg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 10 cerotti transd 25 mog/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 20 cerotti transd 25 mog/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 8 cerotti transd 50 mcg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 5 cerotti transd 50 mcg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 10 cerotti transd 50 mcg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 20 cerotti transd 50 mog/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 


3 cerotti transd 75 meg/ora 
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FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 5 cerotti transd 75 mcg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 10 cerotti transd 75 mcg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 20 cerotti transd 75 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 8 cerotti transd 100 mog/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 5 cerotti transd 100 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 10 cerotti transd 100 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 20 cerotti transd 100 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 4 cerotti transd 25 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 4 cerotti transd 50 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 4 cerotti transd 75 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 4 cerotti transd 100 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 2 cerotti 12 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 3 cerotti 12 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 4 cerotti 12 mcg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 5 cerotti 12 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 8 cerotti 12 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 10 cerotti 12 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 16 cerotti 12 meg/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 20 cerotti 12 mog/ora 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 6 cerotti transd 25 meg 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 6 cerotti transd 50 meg 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 6 cerotti transd 75 meg 
FENTANIL (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 


6 cerotti transd 100 meg 


FENTANIL ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Srl 


3 cerotti transd 25 meg/ora 


FENTANIL ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Srl 


5 cerotti transd 25 mcg/ora 


FENTANIL ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Srl 


10 cerotti transd 25 meg/ora 
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FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Srl 20 cerotti transd 25 mcg/ora 
FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 8 cerotti transd 50 mcg/ora 
FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 5 cerotti transd 50 mcg/ora 
FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Srl 10 cerotti transd 50 mog/ora 
FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 20 cerotti transd 50 meg/ora 
FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Srl 3 cerotti transd 75 meg/ora 
FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 5 cerotti transd 75 meg/ora 
FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Srl 10 cerotti transd 75 mog/ora 
FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Srl 20 cerotti transd 75 meg/ora 
FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 3 cerotti transd 100 meg/ora 
FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 5 cerotti transd 100 meg/ora 
FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 10 cerotti transd 100 meg/ora 
FENTANIL ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 20 cerotti transd 100 meg/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 1 cerotto transd 12 mog/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 3 cerotti transd 12 meg/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 5 cerotti transd 12 mcg/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 10 cerotti transd 12 meg/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 20 cerotti transd 12 meg/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 1 cerotto transd 25 mog/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 3 cerotti transd 25 mcg/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 5 cerotti transd 25 mcg/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 10 cerotti transd 25 meg/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 20 cerotti transd 25 meg/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 1 cerotto transd 50 meg/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 3 cerotti transd 50 mcg/ora 
QUATROFEN 

ALFA WASSERMANN S.P.A. 


5 cerotti transd 50 mcg/ora 
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QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 10 cerotti transd 50 meg/ora 
QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 20 cerotti transd 50 meg/ora 
QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 1 cerotto transd 75 mcg/ora 
QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 3 cerotti transd 75 mcg/ora 
QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 5 cerotti transd 75 mcg/ora 
QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 10 cerotti transd 75 meg/ora 
QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 20 cerotti transd 75 meg/ora 
QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 1 cerotto transd 100 mcg/ora 
QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 3 cerotti transd 100 mcg/ora 
QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 5 cerotti transd 100 meg/ora 
QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 10 cerotti transd 100 meg/ora 
QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 20 cerotti transd 100 mog/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 3 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 5 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 7 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 10 cerotti 25 mceg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 14 cerotti 25 mceg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 20 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 5 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 3 cerotti 50 meg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 5 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 7 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 10 cerotti 50 meg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 14 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 20 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 


5 cerotti 50 mcg/ora 
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FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 3 cerotti 75 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 5 cerotti 75 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 7 cerotti 75 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 10 cerotti 75 meg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 14 cerotti 75 meg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 20 cerotti 75 meg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 5 cerotti 75 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 3 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 5 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 7 cerotti 100 meg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 10 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 14 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 20 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 5 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 6 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 6 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 6 cerotti 75 mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 6 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 3 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 5 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 7 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 10 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 14 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 20 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 5 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 


3 cerotti 50 mcg/ora 
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FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 5 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 7 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 10 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 14 cerotti 50 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 20 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 5 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 3 cerotti 75 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 5 cerotti 75 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 7 cerotti 75 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 10 cerotti 75 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 14 cerotti 75 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 20 cerotti 75 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 5 cerotti 75 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 3 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 5 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 7 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 10 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 14 cerotti 100 meg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 20 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) 
HEXAL AG 5 cerotti 100 mcg/ora 
EFFENTORA 
CEPHALON EUROPE 4 cpr oromucosali 100 mcg 
EFFENTORA 
CEPHALON EUROPE 28 cpr oromucosali 100 meg 
EFFENTORA 
CEPHALON EUROPE 4 cpr oromucosali 200 mcg 
EFFENTORA 
CEPHALON EUROPE 28 cpr oromucosali 200 meg 
EFFENTORA 
CEPHALON EUROPE 4 cpr oromucosali 400 mcg 
EFFENTORA 


CEPHALON EUROPE 


28 cpr oromucosali 400 mcg 
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EFFENTORA 

CEPHALON EUROPE 4 cpr oromucosali 600 mcg 
EFFENTORA 

CEPHALON EUROPE 28 cpr oromucosali 600 mcg 
EFFENTORA 

CEPHALON EUROPE 4 cpr oromucosali 800 meg 
EFFENTORA 

CEPHALON EUROPE 28 cpr oromucosali 800 meg 
ABSTRAL 

PROSTRAKAN LIMITED 10 cpr sublinguali 100 meg 
ABSTRAL 

PROSTRAKAN LIMITED 30 cpr sublinguali 100 meg 
ABSTRAL 

PROSTRAKAN LIMITED 10 cpr sublinguali 200 meg 
ABSTRAL 

PROSTRAKAN LIMITED 80 cpr sublinguali 200 meg 
ABSTRAL 

PROSTRAKAN LIMITED 10 cpr sublinguali 300 meg 
ABSTRAL 

PROSTRAKAN LIMITED 30 cpr sublinguali 300 meg 
ABSTRAL 

PROSTRAKAN LIMITED 10 cpr sublinguali 400 meg 
ABSTRAL 

PROSTRAKAN LIMITED 30 cpr sublinguali 400 mcg 
ABSTRAL 

PROSTRAKAN LIMITED 10 cpr sublinguali 600 meg 
ABSTRAL 

PROSTRAKAN LIMITED 80 cpr sublinguali 600 meg 
ABSTRAL 

PROSTRAKAN LIMITED 10 cpr sublinguali 800 meg 
ABSTRAL 

PROSTRAKAN LIMITED 30 cpr sublinguali 800 mcg 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 1 cerotto 25 mceg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 3 cerotti 25 meg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 5 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 10 cerotti 25 meg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 16 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 20 cerotti 25 mcg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 1 cerotto 50 mcg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 3 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 5 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 


10 cerotti 50 meg/ora 
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FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 16 cerotti 50 mcg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 20 cerotti 50 meg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 1 cerotto 75 mcg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 3 cerotti 75 meg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 5 cerotti 75 mcg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 10 cerotti 75 meg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 16 cerotti 75 mcg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 20 cerotti 75 meg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 1 cerotto 100 mcg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 3 cerotti 100 meg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 5 cerotti 100 meg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 10 cerotti 100 meg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 16 cerotti 100 mcg/ora 
FENTANYL LAVIPHARM 

LAVIPHARM 20 cerotti 100 mcg/ora 
FENTALGON 

TALFARMACO SpA 3 cerotti transd 25 mcg/ora 
FENTALGON 

TALFARMACO SpA 3 cerotti transd 50 mcg/ora 
FENTALGON 

TALFARMACO SpA 8 cerotti transd 75 mcg/ora 
FENTALGON 

ITALFARMACO SpA 3 cerotti transd 100 mcg/ora 
INSTANYL 

NYCOMED DAK APS spray nasale 10 dosi 50 mcg/dose 
INSTANYL 

NYCOMED DAK APS spray nasale 20 dosi 50 mcg/dose 
INSTANYL 

NYCOMED DAK APS spray nasale 10 dosi 100 mcg/dose 
INSTANYL 

NYCOMED DAK APS spray nasale 20 dosi 100 mcg/dose 
INSTANYL 

NYCOMED DAK APS spray nasale 10 dosi 200 mcg/dose 
INSTANYL 

NYCOMED DAK APS spray nasale 20 dosi 200 mcg/dose 
FENVEL 

CRINOS SpA 1 cerotto 25 meg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 3 cerotti transd 25 mcg/ora 
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FENVEL 

CRINOS SpA 4 cerotti 25 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 5 cerotti 25 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 8 cerotti 25 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 10 cerotti 25 meg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 16 cerotti 25 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 20 cerotti 25 meg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 1 cerotto 25 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 3 cerotti 25 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 4 cerotti 25 mceg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 5 cerotti 25 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 8 cerotti 25 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 10 cerotti 25 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 16 cerotti 25 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 20 cerotti 25 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 1 cerotto 50 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 3 cerotti 50 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 4 cerotti 50 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 5 cerotti 50 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 8 cerotti 50 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 10 cerotti 50 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 16 cerotti 50 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 20 cerotti 50 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 1 cerotto 50 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 3 cerotti transd 50 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 4 cerotti 50 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 5 cerotti 50 mcg/ora 
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FENVEL 

CRINOS SpA 8 cerotti 50 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 10 cerotti 50 meg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 16 cerotti 50 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 20 cerotti 50 meg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 1 cerotto 75 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 3 cerotti transd 75 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 4 cerotti 75 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 5 cerotti 75 mcg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 8 cerotti 75 meg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 10 cerotti 75 meg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 16 cerotti 75 meg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 20 cerotti 75 meg/ora 

FENVEL 

CRINOS SpA 1 cerotto 75 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 3 cerotti 75 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 4 cerotti 75 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 5 cerotti 75 mceg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 8 cerotti 75 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 10 cerotti 75 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 16 cerotti 75 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 20 cerotti 75 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 1 cerotto 100 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 3 cerotti 100 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 4 cerotti 100 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 5 cerotti 100 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 8 cerotti 100 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 

CRINOS SpA 10 cerotti 100 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
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FENVEL 
CRINOS SpA 16 cerotti 100 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 
CRINOS SpA 20 cerotti 100 meg/ora c/chiusura a prova di bambino 
FENVEL 
CRINOS SpA 1 cerotto 100 mcg/ora 
FENVEL 
CRINOS SpA 3 cerotti transd 100 mcg/ora 
FENVEL 
CRINOS SpA 4 cerotti 100 mcg/ora 
FENVEL 
CRINOS SpA 5 cerotti 100 meg/ora 
FENVEL 
CRINOS SpA 8 cerotti 100 mcg/ora 
FENVEL 
CRINOS SpA 10 cerotti 100 mcg/ora 
FENVEL 
CRINOS SpA 16 cerotti 100 mcg/ora 
FENVEL 
CRINOS SpA 20 cerotti 100 meg/ora 
PECFENT 
ARCHIMEDES DEVELOPMENT LTD 1 flac spray nasale 100 mog/erogazione 
PECFENT 
ARCHIMEDES DEVELOPMENT LTD 4 flac spray nasale 100 meg/erogazione 
PECFENT 
ARCHIMEDES DEVELOPMENT LTD 1 flac spray nasale 400 mog/erogazione 
PECFENT 
ARCHIMEDES DEVELOPMENT LTD 4 flac spray nasale 400 mcg/erogazione 
PECFENT 
ARCHIMEDES DEVELOPMENT LTD 12 flac spray nasale 100 meg/erogazione 
PECFENT 
ARCHIMEDES DEVELOPMENT LTD 12 flac spray nasale 400 meg/erogazione 
idromorfone 
JURNISTA 
JANSSEN CILAG SpA 7 cpr8mgrp. 
JURNISTA 
JANSSEN CILAG SpA 10cpr8mgr.p. 
JURNISTA 
JANSSEN CILAG SpA 14 cpr8mgrp. 
JURNISTA 
\JANSSEN CILAG SpA 20 cpr 8 mgrp. 
JURNISTA 
ANSSEN CILAG SpA 28 cpr 8 mg rp. 
JURNISTA 
JANSSEN CILAG SpA 30 cpr 8 mg r.p. 
JURNISTA 
ANSSEN CILAG SpA 35 cpr8mgrp. 
JURNISTA 
ANSSEN CILAG SpA 40 cpr 8 mgr.p. 
JURNISTA 
ANSSEN CILAG SpA 50 cpr 8 mgr.p. 
JURNISTA 
ANSSEN CILAG SpA 56 cpr 8 mgr.p. 
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JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 60 cpr 8 mgr.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 100 cpr 8 mg r.p. 
JURNISTA 

/ANSSEN CILAG SpA 7 cpr 16 mgrp. 
JURNISTA 

\ANSSEN CILAG SpA 10 cpr 16 mg rp. 
JURNISTA 

\ANSSEN CILAG SpA 14 cpr 16 mg rp. 
JURNISTA 

\ANSSEN CILAG SpA 20 cpr 16mgrp. 
JURNISTA 

\ANSSEN CILAG SpA 28 cpr 16 mg rp. 
JURNISTA 

/ANSSEN CILAG SpA 30 cpr 16 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 85 cpr 16 mg rp. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 40 cpr 16 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 50 cpr 16 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 56 cpr 16 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 60 cpr 16 mg r.p. 
JURNISTA 

/ANSSEN CILAG SpA 100 cpr 16 mg r.p. 
JURNISTA 

\ANSSEN CILAG SpA 7 cpr 32 mg rp. 
JURNISTA 

/ANSSEN CILAG SpA 10 cpr 32 mg r.p. 
JURNISTA 

/ANSSEN CILAG SpA 14 cpr 32 mg r.p. 
JURNISTA 

/ANSSEN CILAG SpA 20 cpr 32 mg r.p. 
JURNISTA 

\ANSSEN CILAG SpA 28 cpr 32 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 80 cpr 32 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 35 cpr 32 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 40 cpr 32 mg rip. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 50 cpr 32 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 56 cpr 32 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 60 cpr 32 mg r.p. 
JURNISTA 

\ANSSEN CILAG SpA 100 cpr 32 mg r.p. 
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JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 7 cpr 64 mgr.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 10 cpr 64 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 14 cpr 64 mg r.p. 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 20 cpr 64 mg r.p. 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 28 cpr 64 mg r.p. 
JURNISTA 

IJANSSEN CILAG SpA 30 cpr 64 mg r.p. 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 35 cpr 64 mg r.p. 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 40 cpr 64 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 50 cpr 64 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 56 cpr 64 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 60 cpr 64 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 100 cpr 64 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 7 cpr 4 mgr.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 10cpr4mgr.p. 
JURNISTA 

\ANSSEN CILAG SpA 14 cpr4mgr.p. 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 20 cpr 4 mgr.p. 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 28 cpr 4 mgr.p. 
JURNISTA 

IJANSSEN CILAG SpA 30 cpr 4 mg r.p. 
JURNISTA 

IJANSSEN CILAG SpA 35 cpr 4 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 40 cpr 4 mg rp. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 50 cpr 4 mgr.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 56 cpr 4 mg r.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 60 cpr 4 mgr.p. 
JURNISTA 

ANSSEN CILAG SpA 100 cpr 4 mg r.p. 

metadone 

EPTADONE 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 5 fiale IM10mg1 ml 
EPTADONE 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA os soluz 20 mg 20 ml 


NARCOTICI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


EPTADONE 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA os soluz 10 mg 20 ml 
EPTADONE 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA os soluz 5 mg 20 ml 
EPTADONE 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA os soluz 40 mg 40 ml 
EPTADONE 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 80 ml 1 mg/ml 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA Scir 5 mg 5 ml 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 


MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA cir 10 mg 10 ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 20 mg 20 ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA cir 100 ml 1 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 500 ml 1mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 1.000 ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 40 ml 0,1% 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA cir 60 ml 1 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA cir 5 ml 5 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA cir 10 ml 5 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 20 ml 5 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 1.000 ml 0,5% 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir5 ml 1 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 10 ml 1 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 20 ml 1 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 100 ml 1 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA cir 40 ml 1 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA cir 60 ml 1 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA cir 5 ml 5 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA cir 10 ml 5 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA cir 20 ml 5 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO (AFOM) 
A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 1 mg/ml 5 ml 
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METADONE CLORIDRATO (AFOM) 


A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 1 mg/ml 10m 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 1 mg/ml 20 m 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 3 mg/ml 20 m 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 5 mg/ml 20 m 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 1 mg/ml 100 ml 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 1 mg/ml 1.000 ml 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 1 mg/ml 40 ml 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 1 mg/ml 60 ml 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 1 mg/ml 80 ml 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 5 ml 1 mg/ml 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 10 ml 1 mg/m 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 20 ml 1 mg/m 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 40 ml 1 mg/m 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 60 ml 1 mg/m 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 80 ml 1 mg/m 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 20 ml 3 mg/m 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 100 ml 1 mg/ml 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 20 ml 5 mg/ml 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 3 It 1 mg/1 ml 

METADONE CLORIDRATO (AFOM) 

A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 5 mg/ml 500 ml 
morfina 

MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 6 cpr 10mgr.p. 

MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 6 cpr 30 mg r.p. 

MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 6 cpr 60 mg r.p. 

MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 6 cpr 100 mgr.p. 

MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 6 cpr 200 mg r.p. 

MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr granulato per sosp os 20 mg r.c. 
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MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl granulato per sosp os 30 mg 
MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl granulato per sosp os 60 mg 
MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl granulato per sosp os 100 mg 
MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr granulato per sosp os 200 mg 
SKENAN 

ETHYPHARM S.A. 6 cps 10 mgr.p. 
SKENAN 

ETHYPHARM S.A. 6 cps 30 mgr.p. 
SKENAN 

ETHYPHARM S.A. 6 cps 60 mg r.p. 
SKENAN 

ETHYPHARM S.A. 6 cps 100 mg r.p. 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 5 fiale 10mgim 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 5 fiale 20mgim 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 1 fiala 10mgim 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 1 fiala 20mgim 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 1 fiala 10 ml 100 mg/10 ml 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 5 fiale 10 ml 100 mg/10m 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 1 fiala 10 ml 200 mg/10 ml 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 5 fiale 10 ml 200 mg/10m 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 5 fiale 100 mg/5 ml 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 1 fiala 100 mg/5 ml 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 1 fiala 50 mg5 ml 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 5 fiale 50 mg/5 ml 
MORFINA CLORIDRATO (SALF) 

SALF SpA 5 fiale 10mgim 
MORFINA CLORIDRATO (SALF) 

SALF SpA 5 fiale 20mgim 
MORFINA CLORIDRATO (MONICO) 

MONICO SpA 5 fiale 10mgim 
MORFINA CLORIDRATO (MONICO) 

MONICO SpA 5 fiale 20mg1m 
MORFINA CLORIDRATO (MONICO) 

MONICO SpA 1 fiala 10mgim 
MORFINA CLORIDRATO (MONICO) 

MONICO SpA 1 fiala 20mgim 
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MORFINA CLORIDRATO (MONICO) 


MONICO SpA 5 fiale 50 mg 5 ml 

MORFINA CLORIDRATO (MONICO) 

MONICO SpA 5 fiale 100 mg 10 ml 

MORFINA CLORIDRATO (MONICO) 

MONICO SpA 5 fiale 100 mg 5 ml 

MORFINA CLORIDRATO (MONICO) 

MONICO SpA 5 fiale 200 mg 10 ml 

ORAMORPH 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 100 ml 2 mg/ml 

ORAMORPH 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA os soluz flacone 120 ml 20 mg/ml 

ORAMORPH 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 20 flaconcini os 10 mg 5 ml 

ORAMORPH 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 20 flaconcini os 30 mg 5 ml 

ORAMORPH 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 20 flaconcini os 100 mg 5 ml 

ORAMORPH 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 250 ml 2 mg/ml 

ORAMORPH 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 500 ml 2 mg/ml 

ORAMORPH 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA os soluz flacone 30 ml 20 mg/ml 

ORAMORPH 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 100 ml 20 mg/ml 

ORAMORPH 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA scir 20 ml 20 mg/ml 

TWICE 

ANGELINI SpA 6 cps 10 mgr.p. 

TWICE 

ANGELINI SpA 6 cps 30 mgr.p. 

TWICE 

ANGELINI SpA 6 cps 60 mg r.p. 

TWICE 

ANGELINI SpA 6 cps 100 mgr.p. 

WIAL 

ANGELINI SpA O fiala 10mg1ml 
morfina + atropina 

CARDIOSTENOL 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA IM 8 fiale 1 ml 

MORFINA CLORIDRATO ATROPINA SOLFATO (MONICO) 

MONICO SpA 5 fiale 1 ml 
ossicodone 

OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 28 cpr 10 mg r.p. 

OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 56 cpr 10 mg r.p. 

OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 112 cpr 10mgr.p. 

OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 28 cpr 10 mg r.p. 
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OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 56 cpr 10 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 112 cpr10mgrp. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 28 cpr 20 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 56 cpr 20 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 112 cpr 20 mgr.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 20 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 56 cpr 20 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 112 cpr 20 mgr.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 40 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 56 cpr 40 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 112 cpr 40 mgr.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 40 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 56 cpr 40 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 112 cpr 40 mgr.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 80 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 56 cpr 80 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 112 cpr80mgrp. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 80 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 56 cpr 80 mg r.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 112 cpr 80 mgr.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 10cpr5mgrp. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 5 mgr.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 30 cpr 5 mgr.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 56 cpr 5 mgr.p. 
OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 112cpr5mgr.p. 
DEPALGOS 

MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 14 cpr riv 5 mg + 325 mg 


NARCOTICI 
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DEPALGOS 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 28 cpr riv 5 mg + 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 56 cpr riv 5 mg + 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 14 cpr riv 10 mg + 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 28 cpr riv 10 mg + 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 56 cpr riv 10 mg + 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 14 cpr riv 20 mg + 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 28 cpr riv 20 mg + 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 56 cpr riv 20 mg + 325 mg 

ossicodone + naloxone 

TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 106pr5mg+2,5mgrp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 14 cpr5 mg +2,5 mg rp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 20 cpr5 mg +2,5 mgrp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 5 mg + 2,5 mg rp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 30 cpr5 mg +2,5 mg rp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 50 cpr5 mg +2,5 mg rp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 56 cpr5 mg + 2,5 mg rp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 60 cpr5 mg + 2,5 mg rp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 98 cpr 5 mg + 2,5 mg rp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 00 cpr5 mg + 2,5 mg rp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 00 cpr5 mg + 2,5 mg rp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 0 cpr 10 mg +5mgrp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 4 cpr 10 mg +5mgrp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 20 cpr 10 mg+5mgrp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 10 mg +5 mg rp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 30 cpr 10 mg +5mgrp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 50 cpr 10 mg +5 mgrp. 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 


56 cpr 10 mg +5 mgr.p. 
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TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 60 cpr 10 mg +5 mgr.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 98 cpr 10 mg +5mgr.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 00 cpr 10 mg +5 mgr.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 00 cpr 10 mg +5mgr.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 0 cpr 20 mg + 10 mg r.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 4 cpr 20 mg + 10 mg rp. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 20 cpr 20 mg + 10 mgr.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 28 cpr 20 mg + 10 mgr.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 30 cpr 20 mg + 10 mg r.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 50 cpr 20 mg + 10 mgrp. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 56 cpr 20 mg + 10 mg r.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 60 cpr 20 mg + 10 mgr.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 98 cpr 20 mg + 10 mg r.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 00 cpr 20 mg + 10 mg rp. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 00 cpr 20 mg + 10 mg rp. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 0 cpr 40 mg + 20 mg r.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 4 cpr 40 mg + 20 mg r.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 20 cpr 40 mg +20 mg r.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 28 cpr 40 mg + 20 mg rp. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 30 cpr 40 mg + 20 mg r.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 50 cpr 40 mg + 20 mg rp. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 56 cpr 40 mg + 20 mg r.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 60 cpr 40 mg + 20 mg rp. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 98 cpr 40 mg + 20 mg rp. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 100 cpr 40 mg + 20 mg r.p. 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 


100 cpr 40 mg + 20 mgr.p. 
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pentazocina 
TALWIN 
HOSPIRA SpA 5 fiale IMEV 30mg1 ml 
TALWIN 
HOSPIRA SpA 10 fiale IM EV 30 mg 1 ml 


petidina 


PETIDINA CLORIDRATO (MOLTENI) 
MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA 5 fiale 100 mg 2 ml 


PETIDINA CLORIDRATO (MONICO) 

MONICO SpA 5 fiale 100 mg 2 ml 
PETIDINA CLORIDRATO (SALF) 

SALF SpA 5 fiale 100 mg 2 ml 


remifentanil 


ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE SpA 5 flaconi EV 1 mg 


ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE SpA 5 flaconi EV 2 mg 


ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE SpA 5 flaconi EV 5 mg 


REMIFENTANIL ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 5 flacone EV 1 mg 


REMIFENTANIL ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 5 flacone EV 2 mg 


REMIFENTANIL ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 5 flacone EV 5 mg 


REMIFENTANIL HOSPIRA 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. 5 flaconi EV 1 mg 


REMIFENTANIL HOSPIRA 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. 5 flaconi EV 2 mg 


REMIFENTANIL HOSPIRA 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. 5 flaconi EV 5 mg 


REMIFENTANIL TEVA 
TEVA ITALIA SpA 


flacone EV 1 mg 


REMIFENTANIL TEVA 


TEVA ITALIA SpA 5 flacone EV 1 mg 
REMIFENTANIL TEVA 

TEVA ITALIA SpA 5 flacone EV 2 mg 
REMIFENTANIL TEVA 

TEVA ITALIA SpA 1 flacone EV 2 mg 
REMIFENTANIL TEVA 

TEVA ITALIA SpA 1 flacone EV 5 mg 
REMIFENTANIL TEVA 

TEVA ITALIA SpA 5 flacone EV 5 mg 
REMIFENTANIL ORION 

ORION CORPORATION. 5 flaconi EV 1 mg 
REMIFENTANIL ORION 

ORION CORPORATION. 5 flaconi EV 2 mg 
REMIFENTANIL ORION 

ORION CORPORATION. 5 flaconi EV 5 mg 
REMIFENTANIL B.BRAUN 

B.BRAUN MELSUNGEN AG 5 flacone EV 1 mg 
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REMIFENTANIL B.BRAUN 

B.BRAUN MELSUNGEN AG 5 flacone EV 2 mg 
REMIFENTANIL B.BRAUN 

B.BRAUN MELSUNGEN AG 5 flacone EV 5 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 5 flaconi EV 5 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 5 flaconi EV 1 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 10 flaconi EV 1 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 20 flaconi EV 1 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 25 flaconi EV 1 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 50 flaconi EV 1 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 1 flaconi EV 2 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 5 flaconi EV 2 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 10 flaconi EV 2 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 20 flaconi EV 2 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 25 flaconi EV 2 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 50 flaconi EV 2 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 1 flaconi EV 5 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 5 flaconi EV 5 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 10 flaconi EV 5 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 20 flaconi EV 5 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 25 flaconi EV 5 mg 
REMIFENTANIL MYLAN 

MYLAN S.P.A. 50 flaconi EV 5 mg 
REMIFENTANIL MEDEA 

LABORATORIOS MEDEA S.A. 5x5 flaconi EV 5 mg 
REMIFENTANIL MEDEA 

LABORATORIOS MEDEA S.A. 5x5 flaconi EV 2 mg 
REMIFENTANIL MEDEA 

LABORATORIOS MEDEA S.A. 5x10 flaconi EV 1 mg 
REMIFENTANIL SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 1 flacone EV 1 mg 
REMIFENTANIL SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 5 flaconi EV 1 mg 
REMIFENTANIL SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 


1 flacone EV 2 mg 
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REMIFENTANIL SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 5 flaconi EV 2 mg 

REMIFENTANIL SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 1 flacone EV 1 mg 

REMIFENTANIL SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 5 flaconi EV 5 mg 

REMIFENTANIL KABI 

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 1 flacone EV 1 mg 

REMIFENTANIL KABI 

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 5 flaconi EV 1 mg 

REMIFENTANIL KABI 

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 1 flacone EV 2 mg 

REMIFENTANIL KABI 

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 5 flaconi EV 2 mg 

REMIFENTANIL KABI 

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 1 flacone EV 5 mg 

REMIFENTANIL KABI 

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 5 flaconi EV 5 mg 
sufentanil 

FENTATIENIL 

ANGELINI SpA 5 fiale EV 5 ml 50 mog/ml 

FENTATIENIL 

ANGELINI SpA 5 fiale EV ED 1 ml 

FENTATIENIL 

ANGELINI SpA 5 fiale EV ED 20 ml 

SUFENTANIL (HAMELN PHARMA) 

HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 5 fiale EV 50 mcg 1 ml 

SUFENTANIL (HAMELN PHARMA) 

HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 5 fiale EV 250 mcg 5 ml 

SUFENTANIL (HAMELN PHARMA) 

HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 5 fiale 50 mcg 20 ml 

DISUFEN 

ANGENERICO SpA 5 fiale EV 1 ml 50 mog/ml 

DISUFEN 

ANGENERICO SpA 5 fiale 5 ml 50 mcg/ml 

DISUFEN 

ANGENERICO SpA 5 fiale 20 ml 50 meg/ml 
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Proibiti solo IN GARA 
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CORTICOSTEROIDI 


Serie generale - n. 160 


beclometasone 
CLIPPER 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 10 clismi 3 mg 60 ml sosp rett 
CLIPPER 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 10 cpr5mgr.m. 
CLIPPER 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 cpr 5 mgr.m. 
BECOLEX 
MASTER PHARMA Srl 10 clismi 3 mg 60 ml 
BECOLEX 
MASTER PHARMA Srl 10 cpr5mgr.p. 
BECOLEX 
MASTER PHARMA Srl 30 cpr5mgr.p. 
BIDICLIN 
PROMEDICA Srl 10 clismi 3 mg 60 ml 
BIDICLIN 
PROMEDICA Srl 10 cpr5mgr.p. 
BIDICLIN 
PROMEDICA Srl 30 cpr 5 mgr.p. 
TOPSTER 
SOFAR SpA 14 dosi 35 ml schiuma rett 
TOPSTER 
SOFAR SpA 10 supp3 mg 
TOPSTER 
SOFAR SpA 10 clismi 3 mg sosp rett + 10 cannule rett 
KLOSTENAL 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA schiuma rettale 35 ml 3 mg + cannule 
KLOSTENAL 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 7 clismi 3 mg 60 ml sosp rettali + 7 cannule rettali 

betametasone 
CELESTONE 
SCHERING PLOUGH SpA 5 fiale MEV 4mg 1 ml 
CELESTONE CRONODOSE 
SCHERING PLOUGH SpA 1 fiala lM1 ml 
CELESTONE CRONODOSE 
SCHERING PLOUGH SpA 3 fiale IM 1 ml 
BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A. 10 cpr eff 0,5 mg 
BENTELANR 
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A. 10 cpr eff 1 mg 
BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A. 3 fiale IM EV 4mg 2 ml 
BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A. 6 fiale 1,5 mg 2 ml 
BETAMETASONE L.F.M. 


LAB.FARMACOLOGICO MILANESE Srl 


3 fiale 4mg 1 ml 


IBET 
BF RESEARCH S.R.L. 


3 fiale IM EV 1,5 mg 2 ml 


CORTICOSTEROIDI 
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IBET 

BF RESEARCH S.R.L. 3 fiale IM EV 4mg 2 ml 
budesonide 

ENTOCIR 

ASTRAZENECA SpA 50 cps 3 mgr.m. 

ENTOCIR 

ASTRAZENECA SpA 100 cps 3 mg rip. 

RAFTON 

DR.FALK PHARMA GMBH 90 cps gastroresistenti 3 mg 

RAFTON 

DR.FALK PHARMA GMBH 100 cps gastroresistenti 3 mg 

RAFTON 

DR.FALK PHARMA GMBH 10 cps gastroresistenti 3 mg 

RAFTON 

DR.FALK PHARMA GMBH 50 cps gastroresistenti 3 mg 

RAFTON 

DR.FALK PHARMA GMBH 120 cps gastroresistenti 3 mg 
cortisone 

CORTONE ACETATO (I.C.I. RENDE) 

IST.CHIM.INTERNAZ. RENDE Srl 20 cpr 25 mg 
deflazacori 

FLANTADIN 

TEOFARMA Srl 10 cpr6mg 

FLANTADIN 

TEOFARMA Srl 10 cpr 30 mg 

FLANTADIN 

TEOFARMA Sr gtt os 13 ml 22,75 mg/ml 

DEFLAN 

LAB.GUIDOTTI SpA 10 cpr6mg 

DEFLAN 

LAB.GUIDOTTI SpA 10 cpr 30 mg 

DEFLAN 

LAB.GUIDOTTI SpA os gît 13 ml 22,75 mg/ml 

DEFLAN 

LAB.GUIDOTTI SpA os gtt 8 ml 22,75 mg/ml 

DEFLAZACORT (IPSO PHARMA) 

IPSO PHARMA Srl 0 cpr 6 mg 

DEFLAZACORT (IPSO PHARMA) 

IPSO PHARMA Srl 0 cpr 30 mg 

DEFLAZACORT (EG) 

EG SpA 0 cpr 6 mg 

DEFLAZACORT (EG) 

EG SpA 0 cpr 30 mg 

SURRENOL 

EPIFARMA Srl 0 cpr 6 mg 

SURRENOL 

EPIFARMA Srl 0 cpr 30 mg 

DEFLAZACORT (FG) 

FG Srl 0 cpr 6 mg 

DEFLAZACORT (FG) 

FG Srl 0 cpr 30 mg 
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DEFLAZACORT (PHARMEG) 

PHARMEG Srl 10 cpr 6 mg 

DEFLAZACORT (PHARMEG) 

PHARMEG Srl 10 cpr 30 mg 
desametasone 

DECADRON 

FARMACEUTICI CABER SpA 0 cpr 0,5 mg 

DECADRON 

FARMACEUTICI CABER SpA 0 cpr 0,75 mg 

DECADRON 

FARMACEUTICI CABER SpA fiala 1 ml 4 mg/1 ml 

DECADRON 

FARMACEUTICI CABER SpA fiala 2 ml 8 mg 

DECADRON 

FARMACEUTICI CABER SpA 3 fiale 1 ml 4 mg/1 ml 

DECADRON 

FARMACEUTICI CABER SpA 3 fiale 2 ml 8 mg/2ml 

DECADRON 

FARMACEUTICI CABER SpA fflacone 10ml 2mg/ml 

SOLDESAM 

LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 3 fiale IM EV 4 mg 1 ml 

SOLDESAM 

LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl gttos 10 ml 0,2% 

SOLDESAM 

LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 3 fiale IMEV 8 mg 2 ml 

DOXIPROCT 

ABIOGEN PHARMA SpA pom rettale 20 g 

DESAMETASONE (HOSPIRA) 

HOSPIRA ITALIA Srl 3 fiale IM EV 4 mg 

DESAMETASONE (HOSPIRA) 

HOSPIRA ITALIA Srl 1 fiala MEV 8mg2ml 

CAPITAL 

WELLINGTON STR.DEV.PHARMA LTD 3 fiale 4 mg/1 ml 

DESAMETASONE (BIOLOGICI ITALIA) 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 3 fiale 4 mg/1m 

DESAMETASONE (BIOLOGICI ITALIA) 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 1 fiala 8 mg/2 mg 

DESAMETASONE (BIOLOGICI ITALIA) 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 10 fiale 4mg 1 ml 

DESAMETASONE (BIOLOGICI ITALIA) 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 5 fiale 8 mg/2 ml 
fluocinolone 

PROCTOLYN 

RECORDATI SpA pomata rettale 20 g 

PROCTOLYN 

RECORDATI SpA 10 supp 0,1 mg +10 mg 

PROCTOLYN 

RECORDATI SpA crema rett 30 g 0,1 mg/g + 10 mg/g 
fluocortolone 

CORTOLAN 

BIOCURE Srl 10 cpr 20 mg 


CORTICOSTEROIDI 


MEDA PHARMA SpA 


schiuma rettale 12 g 
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SEREKIS 
NTENDIS SpA 10 supp 1 mg + 40 mg 
SEREKIS 
NTENDIS SpA 120 supp 1 mg + 40 mg 
DOLOPROCT 
NTENDIS SpA crema rettale 10 g 
DOLOPROCT 
NTENDIS SpA crema rettale 15 g 
DOLOPROCT 
NTENDIS SpA crema rettale 30 g 

fluocortolone+cincocaina 
ULTRAPROCT 
NTENDIS SpA 12 supposte 
ULTRAPROCT 
NTENDIS SpA unguento rettale 1 tubo 30 g 

idrocortisone 
SOLUCORTEF 
PFIZER ITALIA Srl IM EV 1 flacone 100 mg 2 ml 
SOLUCORTEF 
PFIZER ITALIA Srl IM EV 1 flacone 250 mg 2 ml 
SOLUCORTEF 
PFIZER ITALIA Srl IM EV 1 flacone 500 mg 4 ml 
PROCTOSEDYL 
BAYER SpA crema rettale tubo 20 g 
PROCTOSEDYL 
BAYER SpA 6 supposte 
FLEBOCORTID 
GRUPPO LEPETIT Srl 3 fiale 25 mg + 3 fiale solv 2 ml 
FLEBOCORTID 
GRUPPO LEPETIT Srl 1 fiala 100 mg + 1 fiala solv 2 ml 
FLEBOCORTID 
GRUPPO LEPETIT Srl EV 1 fiala 500 mg + 1 fiala solv 5 ml 
FLEBOCORTID 
GRUPPO LEPETIT Srl EV 1 fiala 19+1 fiala solv 10 ml 
EMORRIL 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 10 supp 
EMORRIL 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl crema rettale 40 g 
PREPACORTH 
WYETH CONSUMER HEALTHCARE SpA 0,5 g/100 g + 5 g/100g tubo crema 
RAPICORT 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 1 fiala 100 mg + solv 
COLIFOAM 
MEDA PHARMA SpA 14 dosi schiuma rettale 20,8 g + 14 applicatori 
PROCTOSOLL 
ALFA WASSERMANN SpA crema rettale 20 g 
PROCTOFOAM HC 


PROCTOFOAM HC 
MEDA PHARMA SpA 


schiuma rettale 24 g 
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metilprednisolone 

MEDROL 

PFIZER ITALIA Srl 10 cpr div 4 mg 

MEDROL 

PFIZER ITALIA Srl 30 cpr div 4 mg 

MEDROL 

PFIZER ITALIA Srl 20 cpr div 16 mg 

METILBETASONE 

SO.SE.PHARM Srl IM 3 fiale 80 mg + 3 fiale solv 

DEPOMEDROL 

PFIZER ITALIA Srl 1 fiala 40 mg 1 ml +1 siringa 

DEPOMEDROL 

PFIZER ITALIA Srl 3 fiale 40 mg 1 ml + 3 siringhe 

URBASON SOLUBILE 

SANOFI-AVENTIS SpA IM EV 3 fiale 20 mg + 3 fiale solv 1 ml 

URBASON SOLUBILE 

SANOFI-AVENTIS SpA IM EV 1 fiala 40 mg +1 fiala solv1 ml 

URBASON SOLUBILE 

SANOFI-AVENTIS SpA IM EV 1 fiala 250 mg + 1 fiala solv 5 ml 

SOLUMEDROL 

PFIZER ITALIA Srl flacone IM EV 40 mg 1 ml 

SOLUMEDROL 

PFIZER ITALIA Srl fiala IM EV 125 mg2 ml 

SOLUMEDROL 

PFIZER ITALIA Srl fiala IM EV 500 mg + 1 fiala solv 8 ml 

SOLUMEDROL 

PFIZER ITALIA Srl flacone IM EV 1 g + 1 flacone solv 16 ml 

SOLUMEDROL 

PFIZER ITALIA Srl flaconcino IM EV 2 g + 1 flaconcino solv 32 ml 

URBASON 

SANOFI-AVENTIS SpA 0 cpr 4 mg 

URBASON 

SANOFI-AVENTIS SpA 0 cpr8mgr.p. 

URBASON 

SANOFI-AVENTIS SpA O cpr4mgrp. 
metilprednisolone + lidocaina 

DEPOMEDROL 

PFIZER ITALIA Srl 1 fiala 1 ml +1 siringa 

DEPOMEDROL 

PFIZER ITALIA Srl 3 fiale 1 ml + 3 siringhe 

DEPOMEDROL 

PFIZER ITALIA Srl 1 fiala 2 ml +1 siringa 
prednisolone 

DELTACORTENESOL 

BRUNO FARMACEUTICI SpA 3 fiale 10 mg +3 fiale 1 ml 

DELTACORTENESOL 

BRUNO FARMACEUTICI SpA 3 fiale 25 mg + 3 fiale 1 ml 
prednisone 

DELTACORTENE 


BRUNO FARMACEUTICI SpA 


10 cpr5mg 


DELTACORTENE FORTE 


BRUNO FARMACEUTICI SpA 


10 cpr 25 mg 


CORTICOSTEROIDI 
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DELTACORTENE 

BRUNO FARMACEUTICI SpA 20 cpr 5 mg 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 30 cpr 1 mgr.m. 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 100 cpr 1 mg r.m. flacone 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 30 cpr 1 mgr.m. flacone 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 100 cpr 1 mg r.m. flacone 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 500 cpr 1 mg r.m. flacone 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 30 cpr 2 mg r.m. 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 100 cpr 2 mg r.m. flacone 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 30 cpr 2 mg r.m. flacone 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 100 cpr 2 mg r.m. flacone 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 500 cpr 2 mg r.m. flacone 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 30 cpr 5mgr.m. 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 100 cpr 5 mg r.m. flacone 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 30 cpr 5 mg r.m. flacone 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 100 cpr 5 mg r.m. flacone 

LODOTRA 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 500 cpr 5 mg r.m. flacone 
triamcinolone 

KENACORT 

BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 3 fiale 40 mg 1 ml 

TRIACORT 

PHARMATEX ITALIA Srl 3 fiale 1 ml 40 mg 1 ml 

TRIACORT 

PHARMATEX ITALIA Srl 3 fiale 2 ml 80 mg 2ml 

TRIAMVIRGI 

FISIOPHARMA Srl 3 fiale 40 mg 1 ml 

TRIAMVIRGI 

FISIOPHARMA Srl iniet 3 fiale 80 mg 2 ml 
triamcinolone + clorfenamina 

DIRAHIST 

TEOFARMA Srl 24 cps 2 mg + 1 mg 


CORTICOSTEROIDI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT 


BETABLOCCANTI 


Inibitori dell'anidrasi carbonica 


acebutololo 
SECTRAL 
SANOFI-AVENTIS SpA 30 cpr 400 mg 
atenololo 
TENORMIN 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 100 mg 
TENORMIN 
ASTRAZENECA SpA 10 fiale EV 5 mg 10 ml 
TENORMIN 
ASTRAZENECA SpA 42 cpr 100 mg 
SELES BETA 
UCB PHARMA SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOL 
C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl 50 cpr 100 mg 
TENOMAX 
CRINOS SpA 50 cpr div 100 mg 
ATENOLOLO (M.G. 
MYLAN SpA 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO M.G. 
MYLAN SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr riv 50 mg 
ATENOLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 42 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO PENSA 
PENSA PHARMA SpA 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO (EG) 
EG SpA 20 cpr 50 mg 
ATENOLOLO (EG) 
EG SpA 50 cpr 50 mg 
ATENOLOLO (EG) 
EG SpA 100 cpr 50 mg 
ATENOLOLO (EG) 
EG SpA 20 cpr 100 mg 
ATENOLOLO (EG) 
EG SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO (EG) 
EG SpA 100 cpr 100 mg 
ATENOLOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO GERMED 
GERMED PHARMA SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO TEVA 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 100 mg 
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ATENOLOLO ALTER 
LABORATORI ALTER Srl 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO (ABC) 
ABC FARMACEUTICI SpA 14 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO (ABC) 
ABC FARMACEUTICI SpA 42 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO (ABC) 
ABC FARMACEUTICI SpA 50 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO (DOC) 
DOC GENERICI Srl 14 cpr 100 mg 
ATENOLOLO (DOC) 
DOC GENERICI Srl 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO (DOC) 
DOC GENERICI Srl 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 14 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 50 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 14 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 50 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 14 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 20 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 28 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 30 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 56 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 60 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 98 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 100 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 300 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 500 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 20 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 21 cpr 100mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 28 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 30 cpr 100 mg 


BETABLOCCANTI 
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ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 56 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 60 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 98 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 100 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 300 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 500 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 50 cpr riv 50 mg 
ATENOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 50 cpr riv 100 mg 
TENSIBLOCK 

EPIFARMA Srl 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO (ALMUS) 

ALMUS Srl 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SIGMATAU 

SIGMATAU GENERICS SpA 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO (FG) 

FG Srl 42 cpr 100 mg 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr riv 50 mg 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr riv 50 mg 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr riv 50 mg 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 90 cpr riv 50 mg 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr riv 50 mg 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr riv 100 mg 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr riv 100 mg 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 42 cpr riv 100 mg 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 90 cpr riv 100 mg 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr riv 100 mg 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr riv 100 mg 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 80 cpr riv 100 mg contenitore HDPE 
ATENOLO ACTAVIS PTC 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr riv 100 mg contenitore HDPE 


BETABLOCCANTI 


UCB PHARMA SpA 


28 cpr 100 mg + 25 mg 
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ATENOLO ACTAVIS PTC 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 250 cpr riv 100 mg contenitore HDPE 
ATENOLO ACTAVIS PTC 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 500 cpr riv 100 mg contenitore HDPE 
ATENOLO ACTAVIS PTC 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr riv 50 mg contenitore HDPE 
ATENOLO ACTAVIS PTC 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr riv 50 mg contenitore HDPE 
ATENOLO ACTAVIS PTC 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr riv 50 mg contenitore HDPE 
ATENOLO ACTAVIS PTC 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 250 cpr riv 50 mg contenitore HDPE 
ATENOLO ACTAVIS PTC 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 500 cpr riv 50 mg contenitore HDPE 
atenololo + clortalidone 
DIUBE anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
DIUBE anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
EUPRES anche effetto mascherante 
MEDA PHARMA SpA 21 cpr 100 mg +25 mg 
EUPRES anche effetto mascherante 
MEDA PHARMA SpA 21 cpr 50 mg + 25 mg 
TENORETIC anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 100 mg + 25 mg 
TENORETIC anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
TENORETIC anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
CARMIAN anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 
IGROSELES anche effetto mascherante 


IGROSELES anche effetto mascherante 
UCB PHARMA SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

TARGET anche effetto mascherante 
LISAPHARMA SpA 28 cpr 100 + 25 mg 

ATENIGRON anche effetto mascherante 
MAGIS FARMACEUTICI SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 

CLORTANOL anche effetto mascherante 


C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl 


30 cpr 100 mg + 25 mg 


ATENOLOLO CLORTALIDONE (AUROBINDO) 


AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 


30 cpr 100 mg + 25 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


ATENOLOLO CLORTALIDONE (HEXAL) 


HEXAL SpA 


30 cpr riv 100 mg + 25 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


ATENOLOLO CLORTALIDONE (HEXAL) 


HEXAL SpA 


30 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


anche ei 


ffetto mascherante 


ATENOLOLO CLORTALIDONE (DOROM) 


DOROM Srl 


MITE 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


ATENOLOLO CLORTALIDONE (DOROM) 


DOROM Srl 


28 cpr riv 100 mg + 25 mg 


anche ei 


fetto mascherante 


ATENOLOLO CLORTALIDONE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Srl 


28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


anche ei 


'fetto mascherante 


BETABLOCCANTI 
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ATENOLOLO CLORTALIDONE (RATIOPHARM) 


Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 160 


RATIOPHARM ITALIA Srl 28 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (EG) anche effetto mascherante 
EG SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 14 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 28 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 20 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 20 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 50 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 56 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (MYLAN G.) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (MYLAN G.) anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE (DOC GENERICI) anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

atenololo + indapamide 
NORMOPRESS anche effetto mascherante 
FARMAC.CABER SpA 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
NORPA anche effetto mascherante 
BENEDETTI & CO.SpA 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
ATENOLOLO INDAPAMIDE (ACTAVIS) anche effetto mascherante 
ACTAVIS ITALY SpA 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 

atenololo + nifedipina 
NIFTEN 
ASTRAZENECA SpA 28 cps 50 mg + 20 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


betaxololo 
KERLON 
SANOFI-AVENTIS SpA 28 cpr riv 20 mg 
BETOPTIC 
ALCON ITALIA SpA coll 5 ml 0,5% 
CONCOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr 10 mg 
CONCOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr 5 mg 
PLUSCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr riv 5 mg 
PLUSCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 3,75 mg 
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SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 50 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 60 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 90 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 100 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 20 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 28 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 30 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cprriv5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 60 opr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 20 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 28 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 30 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 50 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 56 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 60 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 90 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 20 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 30 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 50 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.EARMACEUTICA 56 cpr riv 10 mg 
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SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 20 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 30 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 50 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 56 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 60 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 90 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 20 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 30 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 50 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 56 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 60 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 90 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 100 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 20 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 30 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 50 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 56 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 60 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 90 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 100 cpr riv 3,75 mg 
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CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 20 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 30 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 50 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 56 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 60 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 90 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 100 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 20 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 30 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 50 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 56 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 60 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 90 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 100 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 20 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 30 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 50 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 56 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 60 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 90 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 100 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 100 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 28 cpr riv 1,25 mg 
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CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 20 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 30 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 50 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 56 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 60 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 90 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 100 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 20 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 28 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 30 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 50 opr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 56 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 60 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 90 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 100 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 20 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 28 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 30 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 50 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 56 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 60 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 90 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 100 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 20 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 28 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 30 cpr riv 5 mg 
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CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 50 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 56 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 60 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 90 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 100 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 20 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 28 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 80 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 50 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 56 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 60 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 90 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 100 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 20 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 28 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 30 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 50 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 56 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 60 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 90 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FAR 100 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 

EG SpA 14 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (EG) 

EG SpA 20 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (EG) 

EG SpA 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (EG) 

EG SpA 28 cpr riv 5 mg blister 
BISOPROLOLO (EG) 

EG SpA 50 cpr riv 5 mg 
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BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 56 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 100 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 14 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 20 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 28 cpr riv 5 mg bustina 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 56 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 100 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 14 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 20 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 28 cpr riv 10 mg blister 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 56 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 100 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 14 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 20 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 28 cpr riv 10 mg bustina 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 56 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 100 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 
EG SpA 30 cpr riv 10 mg 
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BISOPROLOLO (EG) 

EG SpA 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (EG) 

EG SpA 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (EG) 

EG SpA 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 20 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 60 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 100 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 14 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 28 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 56 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 20 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 60 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 100 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 14 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 28 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 56 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 20 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 60 cpr riv 10 mg 
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BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 100 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 14 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 28 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 56 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 20 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 60 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 100 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 14 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 28 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 56 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 20 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 60 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 100 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 14 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Srl 28 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Srl 56 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Srl 20 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Srl 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr riv 5 mg 
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BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 60 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 100 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 14 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 28 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 20 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 60 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 100 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 14 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 28 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 20 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 60 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 100 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 14 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 28 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 10 mg 
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BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Srl 50 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 7 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 10 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 20 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 28 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 30 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 50 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 60 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 100 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 10 x 20 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 10x30 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 7 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 10 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 20 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 28 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 30 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 50 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 60 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 100 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 10x30 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 7 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 10 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 20 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 28 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 30 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 

HEXAL SpA 50 cpr riv 3,75 mg 
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BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 10x30 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 7 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 10 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 14 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 20 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 56 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 10x30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 7 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 10 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 20 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 10x30 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 7 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 10 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 14 cpr riv 10 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 20 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 56 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 10 x 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 20 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 28 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 30 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 50 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 60 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 x 20 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 x 30 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 20 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 28 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 30 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 50 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 60 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr riv 2,5 mg 
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BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 x 30 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 20 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 28 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 30 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 50 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 60 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 x 30 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 14 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 20 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 28 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 56 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 60 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 x 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 20 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 28 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 30 cpr riv 7,5 mg 
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BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 50 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 60 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10x80 cprriv 7,5 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 14 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 20 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 28 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 80 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 56 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 60 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 x 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 20 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 21 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 28 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 80 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 50 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 56 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 60 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 90 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 100 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 20 cpr 2,5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 21 cpr 2,5 mg 
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Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


28 cpr 2,5 mg 


Serie generale - n. 160 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


30 cpr 2,5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


50 cpr 2,5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


56 cpr 2,5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


60 cpr 2,5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


90 cpr 2,5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


100 cpr 2,5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


20 cpr 3,75 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


21 cpr 3,75 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


28 cpr 3,75 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


30 cpr 3,75 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


50 cpr 3,75 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


56 cpr 3,75 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


60 cpr 3,75 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


90 cpr 3,75 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


100 cpr 3,75 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


20 cpr 5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


21 cpr5mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


28 cpr 5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


30 cpr 5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


50 cpr 5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


56 cpr 5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


60 cpr 5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


90 cpr 5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


100 cpr 5 mg 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 


20 cpr 10 mg 
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BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 


MYLAN SpA 21 cpr 10mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN SpA 28 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN SpA 30 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN SpA 50 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN SpA 56 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN SpA 60 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN SpA 90 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN SpA 100 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 10 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 20 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 28 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 30 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 50 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 56 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 60 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 90 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 100 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 10 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 20 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 28 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 30 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 50 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 56 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 60 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 90 cpr riv 2,5 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG SpA 100 cpr riv 2,5 mg 
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BISOPROLOLO EUROGENERICI 


Serie generale - n. 160 


EG SpA 10 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG SpA 20 cpr riv 3,75 mg 


BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG SpA 


28 cpr riv 3,75 mg 


BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG SpA 


30 cpr riv 3,75 mg 


BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG SpA 


50 cpr riv 3,75 mg 


BISOPROLOLO EUROGENERICI 


EG SpA 56 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG SpA 60 cpr riv 3,75 mg 
BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG SpA 90 cpr riv 3,75 mg 


BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG SpA 


100 cpr riv 3,75 mg 


BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 28 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 30 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 84 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 90 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 28 cpr 2,5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 30 cpr 2,5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 84 cpr 2,5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 90 cpr 2,5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 28 cpr 3,75 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 30 cpr 3,75 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 84 cpr 3,75 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 90 cpr 3,75 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 28 cpr 5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 30 cpr 5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 84 cpr 5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 90 cpr 5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 28 cpr 7,5 mg 
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BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 30 cpr 7,5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 84 cpr 7,5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 90 cpr 7,5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 28 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 30 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 84 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 90 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 100 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 500 cpr 1,25 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 100 cpr 2,5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 500 cpr 2,5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 100 cpr 3,75 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 500 cpr 3,75 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 100 cpr 5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 500 cpr 5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 100 cpr 7,5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 500 cpr 7,5 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 100 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN SpA 500 cpr 10 mg 


bisoprololo + idroclorotiazide 


LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 

LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 50 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 

LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 60 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 

LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 90 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 

LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 100 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 

LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 30 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 

LODOZ anche effetto mascherante 


MERCK SERONO SpA 


50 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
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LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 60 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 90 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 100 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 30 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 50 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 60 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 90 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
LODOZ anche effetto mascherante 
MERCK SERONO SpA 100 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
carteololo 
CARTEOL 
SIFI SpA coll 5m 1% 
CARTEOL 
SIFI SpA coll 5 ml 2% 
CARTEOL 
SIFI SpA 30 monodose coll 0,3 ml 1% 
CARTEOL 
SIFI SpA 30 monodose coll 0,3 ml 2% 
CARTEABAK 
LABORATOIRES THEA flacone coll 5 ml 1% 
CARTEABAK 
LABORATOIRES THEA flacone coll 10 ml 1% 
CARTEABAK 
LABORATOIRES THEA flacone coll 5 ml 2% 
CARTEABAK 
LABORATOIRES THEA flacone coll 10 ml 2% 
FORTINOL 
BAUSCH & LOMB-IOM SpA coll flaconcino 3 ml 1% r.p. 
FORTINOL 
BAUSCH & LOMB-IOM SpA coll flaconcino 3 ml 2% r.p. 
FORTINOL 
BAUSCH & LOMB-IOM SpA coll 3 flaconcino 3 ml 2% r.p. 
FORTIDOSE 
BAUSCH & LOMB-IOM SpA collirio 5 flaconcini 0,2 Ml 1% r.p. 
FORTIDOSE 
BAUSCH & LOMB-IOM SpA coll 30 flaconcini 0,2 ml 1% r.p. 
FORTIDOSE 
BAUSCH & LOMB-IOM SpA coll 30 flaconcini 0,2 ml 2% r.p. 
FORTIDOSE 
BAUSCH & LOMB-IOM SpA collirio 5 flaconcini 0,2 ml 2% r.p. 
carvedilolo 
DILATREND 
ROCHE SpA 30 cpr div 25 mg 
DILATREND 
ROCHE SpA 15 cpr div 50 mg 
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DILATREND 

ROCHE SpA 14 cpr 6,25 mg 
DILATREND 

ROCHE SpA 28 cpr div 6,25 mg 
DILATREND 

ROCHE SpA 56 cpr 6,25 mg 
DILATREND 

ROCHE SpA 28 cpr 12,5 mg 
DILATREND 

ROCHE SpA 56 cpr 12,5 mg 
DILATREND 

ROCHE SpA 56 cpr 25 mg 
DILATREND 

ROCHE SpA 28 cpr div 3,125 mg 
CARVIPRESS 

VISUFARMA SpA 30 cpr div 25 mg 
CARVIPRESS 

VISUFARMA SpA 15 cpr div 50 mg 
CARVIPRESS 

VISUFARMA SpA 14 cpr div 6,25 mg 
CARVIPRESS 

VISUFARMA SpA 28 cpr div 6,25 mg 
CARVIPRESS 

VISUFARMA SpA 56 cpr div 6,25 mg 
CARVIPRESS 

VISUFARMA SpA 28 cpr div 12,5 mg 
CARVIPRESS 

VISUFARMA SpA 56 cpr div 12,5 mg 
CARVIPRESS 

VISUFARMA SpA 56 cpr div 25 mg 
CARVIPRESS 

VISUFARMA SpA 28 cpr div 3,125 mg 
ACARDEN 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 14 cpr 6,25 mg 
ACARDEN 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 28 cpr 6,25 mg 
ACARDEN 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 56 cpr 6,25 mg 
ACARDEN 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 28 cpr 12,5 mg 
ACARDEN 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 56 cpr 12,5 mg 
ACARDEN 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 30 cpr 25 mg 
ACARDEN 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (FG) 

FG Srl 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (FG) 

FG Srl 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (RANBAXY) 

RANBAXY ITALIA SpA 28 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 30 cpr 25 mg 
CARAVEL 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARAVEL 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SIGMATAU 
SIGMATAU GENERICS SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SIGMATAU 
SIGMATAU GENERICS SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 5 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 20 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 40 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 90 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 120 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 150 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 200 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 250 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 300 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 400 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 500 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 1.000 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 5 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 7 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 20 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 32 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 40 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 90 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 150 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 200 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 250 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 300 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 400 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 500 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (EG) 
EG SpA 1.000 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 28 cpr div 6,25 mg 
CARVEDILOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 80 cpr div 25 mg 
TRAKOR 
1.B.N. SAVIO Srl 28 cpr div 6,25 mg 
TRAKOR 
1.B.N. SAVIO Srl 30 cpr div 25 mg 
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CARVEDILOLO (PENSA) 
PENSA PHARMA SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (PENSA) 
PENSA PHARMA SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 10 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 14 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 56 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 98 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 100 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 10 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 14 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 56 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 98 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 100 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 28 cpr 6,25 mg flacone 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 56 pr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 98 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 14s cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 28 cpr riv 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 10 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 10 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 14 cpr 25 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 1 flacone 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 30 cpr riv 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (MYLAN G.) 
MYLAN SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 32 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 120 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 250 cpr 6,25 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 32 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 120 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 250 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 32 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr 25 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 120 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 250 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 32 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 120 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 250 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 14 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 20 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 56 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 98 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 98 cpr 3,125 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 250 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 500 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 20 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr div 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 250 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 500 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 20 cpr 12,5 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 250 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 500 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 20 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr div 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr 25 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 250 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 500 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 14 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 20 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 50 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 56 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 98 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 98 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 60 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 100 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 250 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 500 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO (DOC GENERICI) 
DOC GENERICI Srl 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (DOC GENERICI) 
DOC GENERICI Srl 30 cpr 25 mg 
COLVER 
LA FARMOCHIMICA ITALIANA Srl 28 cpr 6,25 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


COLVER 

LA FARMOCHIMICA ITALIANA Srl 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (ALMUS) 

ALMUS Srl 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (ALMUS) 

ALMUS Srl 30 cpr 25 mg 
CURCIX 

SO.SE.PHARM Srl 28 cpr div 6,25 mg 
CURCIX 

SO.SE.PHARM Srl 30 cpr div 25 mg 
OMERIA 

MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 28 cpr 6,25 mg 
OMERIA 

MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 10 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 14 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 56 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 98 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Sr 100 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Sr 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Sr 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Sr 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 98 cpr 6,25 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 


Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 160 


A.W.P. Sr 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Sr 10 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 


14 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Srl 


28 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Srl 


30 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Srl 


50 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Srl 


56 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Srl 


98 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Srl 


100 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Sr 


10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Srl 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 
AWP. Srl 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 
AMP. Sr 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 
AMP. Sr 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 
AWP. Srl 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 
AWP. Srl 98 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Srl 


100 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Srl 


10 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Srl 


14 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Sr 


28 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Sr 


30 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Sr 


50 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Sr 


56 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Sr 


98 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Sr 


100 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 
A.W.P. Srl 


10 cpr 6,25 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 


Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CARVEDILOLO (A.W.P.) 


Serie generale - n. 160 


A.W.P. Sr 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Sr 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AWP. Srl 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AMP. Srl 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Sr 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AWP. Srl 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Sr 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 10 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Sr 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Sr 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AWP. Srl 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AMP. Srl 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AMP. Srl 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AWP. Srl 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AWP. Srl 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AWP. Srl 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AMP. Sr 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AWP. Srl 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AW.P. Srl 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

AW.P. Srl 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) 

A.W.P. Srl 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 

TEVA ITALIA Srl 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 

TEVA ITALIA Srl 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 

TEVA ITALIA Srl 50 cpr 3,125 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 25 mg 


BETABLOCCANTI 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


CARVEDILOLO (TEVA) 

TEVA ITALIA Srl 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) 

GERMED PHARMA SpA 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) 

GERMED PHARMA SpA 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) 

GERMED PHARMA SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) 

GERMED PHARMA SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) 

GERMED PHARMA SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) 

GERMED PHARMA SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) 

GERMED PHARMA SpA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) 

GERMED PHARMA SpA 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) 

GERMED PHARMA SpA 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) 

GERMED PHARMA SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) 

GERMED PHARMA SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) 

GERMED PHARMA SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Srl 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Srl 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Srl 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Srl 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 10 cpr 6,25 mg flacone HDPE 
CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 14 cpr 6,25 mg flacone HDPE 
CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 28 cpr 6,25 mg flacone HDPE 
CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 80 cpr 6,25 mg flacone HDPE 
CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 50 cpr 6,25 mg flacone HDPE 
CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 56 cpr 6,25 mg flacone HDPE 
CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 60 cpr 6,25 mg flacone HDPE 
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CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 

RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 98 cpr 6,25 mg flacone HDPE 
CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 

RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 100 cpr 6,25 mg flacone HDPE 
CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 

RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 10 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 14 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 28 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 30 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 50 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 56 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 60 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 98 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 100 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 10 cpr 25 mg flacone HDPE 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 14 cpr 25 mg flacone HDPE 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 28 cpr 25 mg flacone HDPE 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 80 cpr 25 mg flacone HDPE 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 50 cpr 25 mg flacone HDPE 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 56 opr 25 mg flacone HDPE 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 60 cpr 25 mg flacone HDPE 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 98 opr 25 mg flacone HDPE 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 100 cpr 25 mg flacone HDPE 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 10 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 14 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 28 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 30 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 50 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 56 cpr 25 mg 
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CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 


RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 


60 cpr 25 mg 


Serie generale - n. 160 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 


RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 


98 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA 


RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 


100 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


28 cpr 3,125 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


30 cpr 3,125 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


60 cpr 3,125 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


100 cpr 3,125 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


250 cpr 3,125 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


500 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 


ANGENERICO S.P.A. 14 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 20 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 50 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


50x1 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 


ANGENERICO S.P.A. 56 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 60 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 98 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


98x1 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


100 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


28 cpr 6,25 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


30 cpr 6,25 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


60 cpr 6,25 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


100 cpr 6,25 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


250 cpr 6,25 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


500 cpr 6,25 mg contenitore 
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CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


Serie generale - n. 160 


14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 20 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 98 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


98x1 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


100 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


28 cpr 12,5 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


30 cpr 12,5 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


60 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


100 cpr 12,5 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


500 cpr 12,5 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 20 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 50x1 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 60 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 100 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


28 cpr 25 mg contenitore 
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CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


30 cpr 25 mg contenitore 


Serie generale - n. 160 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


60 cpr 25 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


100 cpr 25 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


250 cpr 25 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


500 cpr 25 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 20 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 98x1 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 100 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


28 cpr 50 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


30 cpr 50 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


60 cpr 50 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


100 cpr 50 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


250 cpr 50 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


500 cpr 50 mg contenitore 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


14 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 20 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 28 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 30 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 50 cpr 50 mg 
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CARVEDILOLO ANGENERICO 


ANGENERICO S.P.A. 56 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. 60 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. 98 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. 98x1 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. 100 cpr 50 mg 

DILATREND 

BB FARMA Srl 30 cpr 25 mg 

DILATREND 

PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI Srl 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 10 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 14 cpr 6,25 mg 
ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 28 cpr 6,25 mg 
ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 30 cpr 6,25 mg 
ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 50 cpr 6,25 mg 
9ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 56 cpr 6,25 mg 
*ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 60 cpr 6,25 mg 
ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 100 cpr 6,25 mg 
9ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 80 cpr 6,25 mg flacone HDPE 
ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 1.000 cpr 6,25 mg flacone HDPE 
9ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 10 cpr 25 mg 
ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 14 cpr 25 mg 
*ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 28 cpr 25 mg 
ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 30 cpr 25 mg 
ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 50 cpr 25 mg 
ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 56 cpr 25 mg 
ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 60 cpr 25 mg 
*ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 100 cpr 25 mg 
ARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 30 cpr 25 mg flacone HDPE 
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CARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 1.000 cpr 25 mg flacone HDPE 
celiprololo 

CORDIAX 

CRINOS SpA 28 cpr riv 200 mg 
esmololo 

BREVIBLOC 

BAXTER SpA 5 fiale infus 100 mg 10 ml 

BREVIBLOC 

BAXTER SpA 1 sacca infus 250 ml 10 mg/ml 
labetalolo 

TRANDATE 

TEOFARMA Sr 30 cpr 100 mg 

TRANDATE 

TEOFARMA Sr 80 cpr 200 mg 

TRANDATE 

TEOFARMA Sr 1 flaconcino EV 100 mg 20 ml 

IPOLAB 

S.F.GROUP Srl 50 cpr 200 mg 

IPOLAB 

S.F.GROUP Srl 50 cpr 400 mg 
labetalolo + clortalidone 

TRANDIUR anche effetto mascherante 

TEOFARMA Srl 830 cpr 200 mg + 20 mg 
levobunololo 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA coll 5 ml 0,5% 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA coll 5 ml 0,25% 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA coll 5 ml 0,1% 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA 60 monodose coll 0,4 ml 0,5% 
metoprololo 

LOPRESOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 30 cpr riv 100 mg 

LOPRESOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr 200 mg r.p. 

SELOKEN 

ASTRAZENECA SpA 50 cpr 100 mg 

SELOKEN RETARD 

ASTRAZENECA SpA 28 cpr 200 mg r.p. 

SELOKEN 

ASTRAZENECA SpA 5 fiale EV5 mg 5 ml 

METOPROLOLO (EG) 

EG SpA 50 cpr 100 mg 

METOPROLOLO (EG) 

EG SpA 100 cpr 100 mg 

METOPROLOLO (EG) 

EG SpA 50 cpr 200 mg r.p. 
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METOPROLOLO (EG) 
EG SpA 100 cpr 200 mg r.p. 
METOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 30 cpr 100 mg 
METOPROLOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 28 cpr 200 mg r.p. 


METOPROLOLO (DOC GENERICI) 


DOC GENERICI Srl 


50 cpr 100 mg 
METOPROLOLO (DOC GENERICI) 
DOC GENERICI Srl 100 cpr 100 mg 
METOPROLOLO (DOC GENERICI) 
DOC GENERICI Srl 30 cpr 100 mg 
METOPROLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 30 cpr 100 mg 


METOPROLOLO (ANGENERICO) 


ANGENERICO SpA 


28 cpr 200 mgr.p. 


METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr rp 23,75 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr rp 23,75 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr rp 23,75 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr rp 23,75 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr rp 23,75 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr rp 23,75 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 56 cpr rp 23,75 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 60 cpr rp 23,75 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 98cpr rp 23,75 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr rp 23,75 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr rp 47,5 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr rp 47,5 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr rp 47,5 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr rp 47,5 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr rp 47,5 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr rp 47,5 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 56 cpr rp 47,5 mg 
METOPROLOLO ACTAVIS 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 


60 cpr rp 47,5 mg 
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METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 98cpr rp 47,5 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr rp 47,5 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr rp 95 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr rp 95 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr rp 95 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr rp 95 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr rp 95 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr rp 95 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 56 cpr rp 95 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 60 cpr rp 95 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 98cpr rp 95 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr rp 95 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr rp 190 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr rp 190 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr rp 190 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr rp 190 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr rp 190 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr rp 190 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 56 cpr rp 190 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 60 cpr rp 190 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 98cpr rp 190 mg 

METOPROLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr rp 190 mg 

METOPROLOLO INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 20 cpr 100 mg 

METOPROLOLO INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 28 cpr 100 mg 

METOPROLOLO INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 30 cpr 100 mg 

METOPROLOLO INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 50 cpr 100 mg 
BETABLOCCANTI 
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METOPROLOLO INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 56 cpr 100 mg 

METOPROLOLO INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 60 cpr 100 mg 

METOPROLOLO INTAS 

NTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 84cpr 100 mg 

METOPROLOLO INTAS 

NNTAS PHARMACEUTICALS LIMITED 90 cpr 100 mg 
metoprololo + clortalidone 

IGROTON LOPRESOR anche effetto mascherante 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr 25 mg + 200 mg 
nadololo 

CORGARD 

SANOFI-AVENTIS SpA 30 cpr 80 mg 
nebivololo 

NEBILOX 

GLAXOSMITHKLINE SpA 28 cpr div 5 mg 

LOBIVON 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) 

EG SpA 7 cpr5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) 

EG SpA 14 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) 

EG SpA 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) 

EG SpA 30 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) 

EG SpA 50 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) 

EG SpA 56 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) 

EG SpA 84 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) 

EG SpA 98 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) 

EG SpA 100 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) 

EG SpA 500 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) 

EG SpA 10 cpr5mg 

NEBIVOLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 7 cpr5 mg 

NEBIVOLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 10 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 14 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 20 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA Sr 28 cpr 5 mg 
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NEBIVOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Srl 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA Sr 120 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 7 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 10 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 120 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 80 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 50 cpr 5 mg 
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NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 84 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 98 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 7 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 10 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 14 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 20 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 28 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 80 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 50 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 56 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 60 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 84 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 90 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 98 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 100 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA 500 cpr 5 mg flacone 


NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 


ANGENERICO SpA 7 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 10 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 28 cpr 5 mg 
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NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 


Serie generale - n. 160 


ANGENERICO SpA 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 84 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 98 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 

ANGENERICO SpA 500 cpr 5 mg 


NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 


7 cpr 5 mg flacone 


NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 


ANGENERICO SpA 10 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 14 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 20 cpr 5 mg flacone 
NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 28 cpr 5 mg flacone 


NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 


30 cpr 5 mg flacone 


NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 


50 cpr 5 mg flacone 


NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 


56 cpr 5 mg flacone 


NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 


60 cpr 5 mg flacone 


NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 


84 cpr 5 mg flacone 


NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 


90 cpr 5 mg flacone 


NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 


98 cpr 5 mg flacone 


NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 


100 cpr 5 mg flacone 


NEBIVOLOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 


500 cpr 5 mg flacone 


NEBIVOLOLO TORRENT 


TORRENT PHARMA GMBH 7 cprs mg 
NEBIVOLOLO TORRENT 
TORRENT PHARMA GMBH 14 cpr5 mg 
NEBIVOLOLO TORRENT 
TORRENT PHARMA GMBH 28 cpr 5 mg 
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NEBIVOLOLO TORRENT 


TORRENT PHARMA GMBH 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO TORRENT 

TORRENT PHARMA GMBH 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO TORRENT 

TORRENT PHARMA GMBH 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO TORRENT 

TORRENT PHARMA GMBH 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO TORRENT 

TORRENT PHARMA GMBH 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 7. cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 14 cpr5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 10 x 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 7. cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 14 cpr5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 90 cpr 5 mg 
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NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN SpA 10 x 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 7 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 7 cpr5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) 

LABORATORI ALTER Srl 500 cpr 5 mg 
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NEBIVOLOLO (ALTER) 
LABORATORI ALTER Srl 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 7 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 10 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) 
DR REDDY'S Srl 120 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 7 cpr5 mg 
NEBIVOLOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 10 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RANBAXY) 
RANBAXY ITALIA SpA 120 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO AWP 
A.W.P. S.R.L. 7 cpr5 mg 
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NEBIVOLOLO AWP 

AW.P. SRL 10 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO AWP 

AW.P. SRL 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO AWP 

AW.P. SRL 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO AWP 

AW.P. SRL 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO AWP 

AW.P. SRL 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO AWP 

AMP. SRL 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO AWP 

AW.P. SRL 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO AWP 

AMP. SRL 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO AWP 

AW.P. SRL 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO AWP 

AMP. SRL 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO AWP 

AW.P. SRL 120 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 7 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 7 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 20 cpr 5 mg 
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NEBIVOLOLO (DOC) 
DOC GENERICI Sr 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 
DOC GENERICI Sr 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 
DOC GENERICI Sr 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 
DOC GENERICI Sr 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 
DOC GENERICI Sr 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 
DOC GENERICI Sr 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 
DOC GENERICI Sr 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 
DOC GENERICI Sr 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (DOC) 
DOC GENERICI Sr 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 7 cpr5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 7 cpr5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr 5 mg 
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NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 100cpr 5mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 10 cpr 5 mg 
NEBISTALIN 

SPECIFAR S.A. 28 cpr 5 mg 
NEBISTALIN 

SPECIFAR S.A. 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (PENSA) 

PENSA PHARMA SpA 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (PENSA) 

PENSA PHARMA SpA 30 cpr 5 mg 
NEBIZITA 

SPECIFAR S.A. 28 cpr 5 mg 
NEBIZITA 

SPECIFAR S.A. 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 7 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 10 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 84 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 

RATIOPHARM GMBH 98 cpr 5 mg 
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NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 


Serie generale - n. 160 


100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) 
RATIOPHARM GMBH 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 7 cpr5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 10 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 14 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 84 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN SpA 500 cpr 5 mg 


NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS ITALIA 


MYLAN SpA 


7 cpr5 mg 


NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS ITALIA 


MYLAN SpA 


14 cpr 5 mg 


NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS ITALIA 


MYLAN SpA 


28 cpr 5 mg 


NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS ITALIA 


MYLAN SpA 


30 cpr 5 mg 


NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS ITALIA 


MYLAN SpA 


56 cpr 5 mg 


NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS ITALIA 


MYLAN SpA 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO MYLAN 

MYLAN SpA 100 cpr 5 mg 
LOBIVON 

PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI Srl 28 cpr 5 mg 
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NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 30 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (DOC) 

DOC GENERICI Srl 90 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO PHARMACARE 

PHARMACARE S.R.L. 28 cpr div 5 mg 

NEBIVOLOLO RK 

ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 28 cpr div 5 mg 

NEBISCON 

BIOHEALTH PHARMACEUTICALS S.R.L. 28 cpr div 5 mg 

NEBIVOLOLO GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 28 cpr div 5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 7 cpr5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 8 cpr5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 10 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 14 cpr5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 15 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 20 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 30 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 50 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 56 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 60 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 90 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 98 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 100 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA Srl 500 cpr 5 mg 
oxprenololo + clortalidone 

TRASITENSIN anche effetto mascherante 

TEOFARMA Srl 30 cpr ril prol 160 mg + 20 mg r.p. 
pindololo 

VISKEN 

TEOFARMA Srl 30 cpr 5 mg 
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propranololo 
INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 30 cpr 40 mg 
INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 40 mg 
INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 28 cps 80 mg r.p. 
sotalolo 
SOTALEX 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO (HEXAL) 
HEXAL SpA 40 cpr 160 mg 
RYTMOBETA 
ABBOTT Sr 20 cpr 80 mg 
RYTMOBETA 
ABBOTT Sr 50 cpr 80 mg 
RYTMOBETA 
ABBOTT Sr 20 cpr 160 mg 
RYTMOBETA 
ABBOTT Srl 50 cpr 160 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA lacone 20 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA lacone 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA lacone 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA lacone 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA facone 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA lacone 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA lacone 100 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA lacone 300 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA 20 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA 100 cpr 80 mg 
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SOTALOLO (MYLAN) 
MYLAN SpA 300 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ANGENERICO) 
ANGENERICO SpA 40 cpr 160 mg 
SOTALOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 80 mg 
SOTALOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 80 mg 
SOTALOLO (TEVA) 
TEVA ITALIA Srl 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 20 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 100 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 300 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 20 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) 


ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


100 cpr 80 mg 
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SOTALOLO (ERREKAPPA) 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 300 cpr 80 mg 

timololo 
BLOCADREN 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 40 cpr 10 mg 
TIMOPTOL 
MSD ITALIA S.R.L. coll 5 ml 0,25% 
TIMOPTOL 
MSD ITALIA S.R.L. coll 5 ml 0,5% 
TIMOPTOL 
MSD ITALIA S.R.L. coll 2,5 ml 0,25% r.p. 
TIMOPTOL 
MSD ITALIA S.R.L. coll 2,5 ml 0,50% r.p. 
TIMOPTOL 
MSD ITALIA S.R.L. 30 monodose coll 0,2 ml 0,5% 
EQUITON 
BRUSCHETTINI Srl collirio 5 ml 1% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA coll 5 ml 0,25% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA coll 5 ml 0,5% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA TG 25 monodose coll 0,2 ml 0,25% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA TG 25 monodose coll 0,2 ml 0,5% 
OFTIMOLO 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,25% 
OFTIMOLO 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 3 ml 0,25% 
OFTIMOLO 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,5% 
OFTIMOLO 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 3 ml 0,50% 
CUSIMOLOL 
ALCON ITALIA SpA coll 5 ml 0,25% 
CUSIMOLOL 
ALCON ITALIA SpA coll 5 ml 0,5% 
GLAUTIMOL 
FARMIGEA SpA coll flaconcino polv 100 mg + 25 mg + flacone solv 5 ml 
TIMOD 
VISUFARMA SpA coll flaconcino 5 ml 0,25% 
TIMOD 
VISUFARMA SpA coll flaconcino 5 ml 0,50% 
TIMOLABAK 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,25% 
TIMOLABAK 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,5% 
COSOPT 
MSD ITALIA S.R.L. collirio 5 ml 2% + 0,5% 
COSOPT 
MSD ITALIA S.R.L. collirio 2% + 3 flaconcini 5 ml 0,5% 
COSOPT 
MSD ITALIA S.R.L. collirio 2% + 6 flaconcini 5 ml 0,5% 
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TIMOLOLO BAUSCH & LOMB-IOM 


BAUSCH & LOMB-IOM SpA coll 5 ml 0,25% 

TIMOLOLO BAUSCH & LOMB-IOM 

BAUSCH & LOMB-IOM SpA coll 5 ml 0,5% 

TIMOLOLO (NOVARTIS) 

NOVARTIS FARMA SpA coll 5 ml 0,25% 

TIMOLOLO (NOVARTIS) 

NOVARTIS FARMA SpA coll 5 ml 0,5% 

NYOGEL 

NOVARTIS FARMA SpA gel oftalm 5 g 0,1% 

TIMALFA 

ALFA INTES (IND.TER.SPLENDORE) coll 5 ml 0,25% 

TIMALFA 

ALFA INTES (IND.TER.SPLENDORE) coll 30 flaconcini 5 ml 0,25% 

TIMALFA 

ALFA INTES (IND.TER.SPLENDORE) coll 5 ml 0,5% 

TIMALFA 

ALFA INTES (IND.TER.SPLENDORE) coll 30 flaconcini 5 ml 0,5% 

IALUTIM 

BAUSCH & LOMB-IOM SpA 20 monodose coll 0,35 ml 0,5% 

TIMOGEL 

LABORATOIRES THEA gel oftalm 30 monodose 0,4 g 
timololo + bimatoprost 

GANFORT 

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAN collirio 300 mcg/mI + 5 mg/mi 

GANFORT 

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAN 3 flaconcini 300 mcg/ml + 5 mg/m 
timololo + brimonidina 

COMBIGAN 

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAN coll 5 ml 0,2% + 0,5% 

COMBIGAN 

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAN 3 flaconcini collirio 5 ml 0,2% + 0,5% 
timololo + brinzolamide 

AZARGA 

ALCON LABORATORIES (UK) LTD. coll 1 flaconcino 5 ml 10 mg + 5 mg/ml 

AZARGA 

ALCON LABORATORIES (UK) LTD. coll 3 flaconcini 5 ml 10 mg + 5 mg/ml 
timololo + dorzolamide 

COSOPT 

PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI Srl collirio 2% + 0,5% 1 flacone 5 ml 


DORZOLAMIDE/TIMOLOLO (TEVA) 


TEVA ITALIA Srl collirio 5 ml 20 mg + 5 mg/ml 
DORZOLAMIDE/TIMOLOLO (TEVA) 

TEVA ITALIA Srl collirio 2 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 
DORZOLAMIDE/TIMOLOLO (TEVA) 

TEVA ITALIA Srl collirio 3 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 
DORZOLAMIDE/TIMOLOLO (TEVA) 

TEVA ITALIA Srl collirio 6 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 


DORZOLAMIDE TIMOLOLO (SANDOZ) 


SANDOZ SpA collirio 5 ml 20 mg/ml + 5 mg/ml 
DORZOLAMIDE TIMOLOLO (SANDOZ) 
SANDOZ SpA collirio 3 flaconcini 20 mg + 5 mg/mi 
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DORZOLAMIDE TIMOLOLO (SANDOZ) 


SANDOZ SpA collirio 6 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE TIMOLOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. collirio sol 1 flaconcino 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE TIMOLOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. collirio sol 3 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE TIMOLOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. colliriosol 6 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. collirio sol 1 flaconcino 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. collirio sol 3 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. colliriosol 6 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG 

EG S.P.A. collirio sol 1 flaconcino 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG 

EG S.P.A. collirio sol 3 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG 

EG S.P.A. colliriosol 6 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO DOC GENERICI 

DOC GENERICI S.R.L. collirio sol 1 flaconcino 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO DOC GENERICI 

DOC GENERICI S.R.L. collirio sol 3 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO DOC GENERICI 

DOC GENERICI S.R.L. colliriosol 6 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF collirio sol 1 flaconcino 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF collirio sol 3 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF colliriosol 6 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO FDC PHARMA 

FDC PHARMA collirio sol 1 flaconcino 20 mg + 5 mg/ml 

ARUTIDOR 

BAUSCH & LOMB-IOM SpA collirio sol 1 flaconcino 20 mg + 5 mg/ml 

ARUTIDOR 

BAUSCH & LOMB-IOM SpA collirio sol 3 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

ARUTIDOR 

BAUSCH & LOMB-IOM SpA colliriosol 6 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. collirio sol 1 flaconcino 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. collirio sol 3 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 

DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. colliriosol 6 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 
timololo + latanoprost 

XALACOM 

PFIZER ITALIA Srl coll 2,5 ml 

XALACOM 

PFIZER ITALIA Srl 3 monodose coll 2,5 ml 

TAVU 

PFIZER ITALIA Srl coll 2,5 ml 
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TAVU 


PFIZER ITALIA Srl 3 monodose coll 2,5 ml 


LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 


DOZ S. 


P.A. 


SAN 1 flac coll sol 5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 2 flac coll sol 5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 3 flac coll sol 5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 4 flac coll sol 5 ml 50mcg/ml+5mg/mi 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 5 flac coll sol 5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 6 flac coll sol 5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 7 flac coll sol 5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 8 flac coll sol 5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 9 flac coll sol 5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 10 flac coll sol 5 ml 50mcg/ml+5mg/ml 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 


12 flac coll sol 5 ml 50mcg/ml+5mg/ml 


LATANOPROST E TIMOLOLO BREATH 


BREATH LIMITED 1 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/mi 
LATANOPROST E TIMOLOLO BREATH 

BREATH LIMITED 3 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO BREATH 

BREATH LIMITED 6 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 1 fllac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 3 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/mi 
LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 6 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/mi 
LATANOPROST E TIMOLOLO EG 

EG S.PA. 1 fllac coll sol 2,5 ml 50meg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO EG 

EG S.PA. 3 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO EG 

EG S.PA. 6 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO DOC GENERICI 

DOC GENERICI S.R.L. 1 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/mi 
LATANOPROST E TIMOLOLO DOC GENERICI 

DOC GENERICI S.R.L. 3 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO DOC GENERICI 

DOC GENERICI S.R.L. 6 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 1 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/mi 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 3 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
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LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN GENERICS 


MYLAN S.P.A. 6 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 

LATANOPROST E TIMOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA S.R.L. 1 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/mi 

LATANOPROST E TIMOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA S.R.L. 3 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 

LATANOPROST E TIMOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA S.R.L. 6 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/mi 

DROPLACOMB 

ANGELINI SpA 1 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 

DROPLACOMB 

ANGELINI SpA 3 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/mi 

DROPLACOMB 

ANGELINI SpA 6 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/mi 

LATANOPROST E TIMOLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 1 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 

LATANOPROST E TIMOLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 3 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 

LATANOPROST E TIMOLOLO ACTAVIS 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 6 flac coll sol 2,5 ml 50mcg/ml+5mg/m 
timololo + travoprost 

DUOTRAV 

ALCON LABORATORIES (UK) LTD. collirio 40 meg/mi + 5 mg/ml 

DUOTRAV 

ALCON LABORATORIES (UK) LTD. 3 flaconcini collirio 40 mcg/ml + 5 mg/ml 

DUOTRAV 

ALCON LABORATORIES (UK) LTD. 6 flaconcini 40 mcg/ml + 5 mg/ml 
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Sezione 4 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI 
PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI 
MEDICINALI 


Molti principi attivi non hanno specialità medicinali registrate in 
Italia. In questi casi ha sempre validità la sezione 2 che elenca i 
principi attivi appartenenti alle classi vietate. 


10-7-2013 


Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 
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Il S8 ABSEAMED s2 
È " 6 siringhe 3.000 UI 0,3 ml 
18-alfa-omo-17beta-idrossiestr-4en-3one | SI 
7 7 ABSEAMED S2 
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione) | SI 1 siringa 4.000 UI 0,4 ml 
19-norandrosterone (3alfa-idrossi-5alfa-estran-17-one) | SI ABSEAMED s2 
19-noretiocolanolone (3alfa-idrossi-Sbeta-estran-17-one) | SI nos OOO, I 
7 È ABSEAMED s2 
19-nortestosterone (nandrolone; 178-idrossi-estr-4-ene-3-onè) S1 
1 siringa 5.000 UI 0,5 ml 
1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo)] Si ABSTRAL Il S7 
1-androstenedione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione) | SI 30 cpr sublinguali 400 mcg 
1-testosterone (d1-diidro-testosterone;17£-idrossi-5a-androst-1-61 ABSTRAL Il S7 
10 cpr sublinguali 600 mcg 
3alfa-idrossi-5alfa-androstan-17-one I SI 
ABSTRAL Il S7 
3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one I SI 30 cpr sublinguali 600 mcg 
4-androstene-3,6,17 triene (6-0x0) | S4 ABSTRAL Il S7 
10 cpr sublinguali 800 mcg 
4-androstenediolo (androst-4-ene38,178-diol) | SI 
ABSTRAL Il S7 
4-idrossitestosterone (4,178-diidrossi-androst-4-ene-3-one) | Si 30 cpr sublinguali 800 mcg 
5alfa-androstane-3alfa,17alfa-diolo I SI ABSTRAL Il S7 
5alfa-androstane-3alfa,17beta-diolo I SI Lo epr subingualit9o meg 
N ABSTRAL Il S7 
5alfa-androstane-3beta,17alfa-diolo | SI - " 
30 cpr sublinguali 100 mcg 
5alfa-androstane-3beta,17beta-diolo | SI ABSTRAL Il S7 
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) I SI 10/cprsublinguali200/meg) 
7alfa idrossi-DHEA I SI ABPIRAL Il:97 
30 cpr sublinguali 200 mcg 
7beta idrossi-DHEA | SI 
ABSTRAL Il S7 
7keto-DHEA I SI 10 cpr sublinguali 300 mcg 
ABSEAMED | S2 ABSTRAL II S7 
6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml 30 cpr sublinguali 300 mcg 
ABSEAMED I S2 ABSTRAL Il S7 
1 siringa 1.000 UI 0,5 ml 10 cpr sublinguali 400 mcg 
ABSEAMED | S2 ACARDEN Ill P2 
1 siringa 6.000 UI 0,6 ml 14 cpr 6,25 mg 
ABSEAMED | S2 ACARDEN Ill P2 
6 siringhe 6.000 UI 0,6 ml 28 cpr 6,25 mg 
ABSEAMED | S2 ACARDEN Ill P2 
1 siringa SC EV 8.000 UI 0,8 56 cpr 6,25 mg 
ml 
ACARDEN Ill P2 
ABSEAMED | S2 28 cpr 12,5 mg 
6 siringhe 8.000 UI 0,8 ml 
ACARDEN Ill P2 
ABSEAMED | S2 56 cpr 12,5 mg 
1 siringa 10.000 UI 1 ml 
ACARDEN Ill P2 
ABSEAMED | S2 30 cpr 25 mg 
6 siringhe 10.000 UI 1 ml 
ACARDEN Ill P2 
ABSEAMED | S2 56 cpr 25 mg 
6 siringhe 1.000 UI 0,5 ml 
ACCURETIC S5 
ABSEAMED | S2 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
1 siringa 2.000 UI 1 ml 
ACCURETIC S5 
ABSEAMED | S2 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
6 siringhe 2.000 UI 1 ml 
acebutololo Ill P2 
ABSEAMED | S2 
ACEDIUR S5 


1 siringa 3.000 UI 0,3 ml 


12 cpr 50 mg + 25 mg 


30 pastiglie oromucosali 1200 mcg 


— 343 


5 cartucce 3 ml 100 UI 
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ACEDIUR S5 ACTIO Il S7 
12 cpr 50 mg + 15 mg 3 pastiglie oromucosali 1.600 mcg 
ACEPLUS S5 ACTIO Il S7 
12 cpr 50 mg + 25 mg 6 pastiglie oromucosali 1.600 mcg 
ACEQUIDE S5 ACTIO Il S7 
14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 15 pastiglie oromucosali 1.600 mcg 
ACEQUIDE S5 ACTIO Il S7 
14 cpr 20 mg + 6,25 mg 30 pastiglie oromucosali 1600 mcg 
ACEQUIDE S5 ACTIO Il S7 
28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 6 pastiglie oromucosali 200 mcg 
ACESISTEM S5 ACTIO Il S7 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 15 pastiglie oromucosali 200 mcg 
ACESISTEM S5 ACTIO Il S7 
28 cpr 20 mg + 12,5 mg 30 pastiglie oromucosali 200 mcg 
acetazolamide S5 ACTIO Il S7 
Po si 3 pastiglie oromucosali 400 mcg 
acido etacrinico S5 
o _ ACTIO Il S7 
ACTH [vedi "tetracosactide") s2 6 pastiglie oromucosali 400 mcg 
ACTIFED S6 ACTIO Il S7 
12 cpr 2,5 mg + 60 mg 15 pastiglie oromucosali 400 mcg 
ACTIFED S6 ACTIO Il S7 
scir 100 ml 2,5 mg + 60 mg 30 pastiglie oromucosali 400 mcg 
ACTIFED COMPOSTO S6 ACTIO Il S7 
scir 100 ml 3 pastiglie oromucosali 600 mcg 
ACTIGRIP S6 ACTRAPHANE s4 
12 cpr 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTIGRIP S6 ACTRAPHANE s4 
scir 100 ml 1 cartuccia 3 ml 100 UI 
ACTIGRIP GIORNO & NOTTE S6 ACTRAPHANE S4 
12 cpr giorno + 4 cpr notte 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
ACTIO S7 ACTRAPHANE s4 
6 pastiglie oromucosali 600 mcg 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTIO S7 ACTRAPHANE s4 
15 pastiglie oromucosali 600 mcg 1 cartuccia 3 ml 100 UI 
ACTIO S7 ACTRAPHANE s4 
30 pastiglie oromucosali 600 mcg 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
ACTIO S7 ACTRAPHANE s4 
3 pastiglie oromucosali 800 mcg 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTIO S7 ACTRAPHANE s4 
6 pastiglie oromucosali 800 mcg 1 cartuccia 3 ml 100 UI 
ACTIO S7 ACTRAPHANE s4 
15 pastiglie oromucosali 800 mcg 1 fiala SC 40 UI 10 ml 
ACTIO S7 ACTRAPHANE s4 
30 pastiglie oromucosali 800 mcg 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
ACTIO S7 ACTRAPHANE s4 
3 pastiglie oromucosali 200 mcg 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTIO S7 ACTRAPHANE s4 
3 pastiglie oromucosali 1.200 mcg 5 fiale SC 40 UI 10 ml 
ACTIO S7 ACTRAPHANE s4 
6 pastiglie oromucosali 1.200 mcg 5 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTIO S7 ACTRAPHANE s4 
15 pastiglie oromucosali 1.200 mcg 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTIO S7 ACTRAPHANE s4 
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ACTRAPHANE S4 ACTRAPID S4 
10 cartucce 3 ml 100 UI 5 fiale EV SC 10 ml 40 Ul/ml 
ACTRAPHANE S4 ACTRAPID S4 
5 cartucce SC 300 UI 3 ml 1 fiala 1.000 UI 10 ml 
ACTRAPHANE S4 ACTRAPID S4 
10 cartucce 3 ml 100 UI 5 fiale SC EV 10 ml 100 Ul/ml 
ACTRAPHANE S4 ACTRAPID S4 
5 cartucce 3 ml 100 UI 1 penfill 3 ml 100 UI/ml 
ACTRAPHANE S4 ACTRAPID S4 
10 cartucce 3 ml 100 UI 5 penfill 300 UI 3 ml 
ACTRAPHANE S4 ACTRAPID S4 
5 cartucce SC 300 UI 3 ml 10 penfill 3 ml 100 Ul/ml 
ACTRAPHANE S4 ACTRAPID S4 
10 cartucce 3 ml 100 UI 5 cartucce 300 UI 3 ml 
ACTRAPHANE s4 ACTRAPID S4 
1 cartuccia 3 ml 100 UI NOVOLET 10 cartucce SC 3 ml 100 UI/ml 
ACTRAPHANE Ss4 adrafinil Il S6 
5 cartucce 3 ml 100 UI 
adrenalina Il S6 
ACTRAPHANE S4 
1 fiala 1.000 UI 10 ml ADRENALINA Il S6 
5 fiale 05 mg1ml 
ACTRAPHANE S4 
10 cartucce 3 ml 100 UI ADRENADNA Il 86 
10 fiale 0,5 mg 1 ml 
ACTRAPHANE S4 
1 cartuccia 3 ml 100 UI ADRENADNA Il 86 
5 fiale 1mg1ml 
ACTRAPHANE S4 
5 cartucce 3 ml 100 UI ADRENALINA Il S6 
10 fiale 1mg1ml 
ACTRAPHANE S4 
10 cartucce 3 ml 100 UI ADRENALNA Il 86 
5 fiale 0,5 mg 1ml 
ACTRAPHANE S4 
5 fiale SC 100 UI 10 ml ADRENALINA Il S6 
50 fiale 0,5 mg 1 ml 
ACTRAPHANE S4 
1 cartuccia 3 ml 100 UI/mI ABRENALINA Il 86 
5 fiale 1mg1ml 
ACTRAPHANE S4 
5 cartucce SC 300 UI 3 ml ADRENALINA Il S6 
50 fiale 1mg1ml 
ACTRAPHANE S4 
10 cartucce 3 ml 100 UI ADRENALINA Il 86 
5 fiale 05mg1ml 
ACTRAPHANE S4 
1 cartuccia 3 ml 100 UI ADRENADNA Il 86 
5 fiale 1mg1ml 
ACTRAPHANE S4 
5 cartucce SC 300 UI 3 ml ADRENAUNA Il S6 
10 fiale 1mg1ml 
ACTRAPID S4 
INN 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml ADRENAUNA I 56 
10 fiale 0,5 mg 1 ml 
ACTRAPID S4 
INN 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml ADRENALINA Il S6 
5 fiale 1 mg/1 ml 
ACTRAPID S4 na _ _ 
INN 10 cartucce 3 ml 100 Ul/mi agonisti del recettore delta attivato dal proliferatore del perbssBé 
ACTRAPID s4 agonisti dell'asse PPARS-AMP-protein chinasi attivato (AMPK) (&# 
1 cartuccia 3 ml 100 Ul/ml ALABASTER I S3 
ACTRAPID S4 soluz inal 120 erog 100/6 mcg 
5 cartucce 3 ml 100 Ul/mI ALABASTER | S3 
ACTRAPID S4 soluz inal 180 erog 100/6 mcg 
10 cartucce 3 ml 100 UI/mI ALBIOMIN | S5 
ACTRAPID S4 1 flacone infus 250 ml 200 g/l 20% 


1 fiala EV SC 10 ml 40 Ul/mI 
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ALBIOMIN S5 ALBUMINA (GRIFOLS) S5 
1 flacone 50 ml 200 g/l 1 flacone 50 ml 
20% 
ALBUMINA (GRIFOLS) S5 
ALBIOMIN SS 1 flacone 100 ml 
1 flacone infus 100 ml 200 g/l 20% 
ALBUMINA (LFB) S5 
ALBITAL SS 1 flacone 50 ml 200 mcg/ml 
1 flacone EV 50 ml 25 g/100 ml + set 
ALBUMINA (LFB) S5 
ALBITAL SS 1 flacone 100 ml 200 mcg/ml 
1 flaconcino EV 50 ml 200 g/l + 
set ALBUMINA UMANA (BEHRING) S5 
albumina S5 EV 1 flaconcino 50 ml 20% 
ALBUMINA UMANA IMMUNO (BAXTER) S5 
ALBUMINA (ATI) S5 È 
1 flaconcino EV 50 ml 20% + set 
1 fiala 100 ml 5% 
ALBUMINA UMANA IMMUNO (BAXTER) S5 
ALBUMINA (ATI) S5 3 
1 flaconcino EV 50 ml 25% + set 
1 fiala 250 ml 5% 
ALBUNORM S5 
ALBUMINA (ATI) S5 
25%, 250 G/L, SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONE IN VETRO DA 
1 fiala 500 ml 5% 50 ML 
ALBUMINA (ATI) S5 ALBUNORM S5 
1 fiala 50 ml 20% 25%, 250 G/L, SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONE IN VETRO DA 
100 ML 
ALBUMINA (ATI) S5 
1 fiala 100 ml 20% ALBUNORM s5 
5%, 50 G/L, SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONE IN VETRO DA 
ALBUMINA (BAXTER) S5 100 ML 
70 flaconi 50 ml 250g 
ALBUNORM S5 
ALBUMINA (BAXTER) S5 5%, 50 G/L, SOLUZIONE PER INFUSIONE 10 FLACONI IN VETRO DA 
1 flacone 100 ml 250g 100 ML 
ALBUMINA (BAXTER) S5 ALBUNORM S5 
56 flaconi 100 ml 250g 5%, 50 G/L, SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONI IN VETRO DA 
250 ML 
ALBUMINA (BAXTER) S5 
ALBUNORM S5 
1 flacone 250 ml 50 g/I 
5%, 50 G/L, SOLUZIONE PER INFUSIONE 10 FLACONI IN VETRO DA 
ALBUMINA (BAXTER) S5 250 ML 
24 flaconi 250 ml 50g ALBUNORM S5 
ALBUMINA (BAXTER) S5 5%, 50 G/L, SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONI IN VETRO DA 
1 flacone 500 ml 50g 200/ML 
ALBUMINA (BAXTER) S5 AFBONORM s5 
© 20%, 200 G/L, SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONE IN VETRO DA 
10 flaconi 500 ml 50g 50 ML 
ALBUMINA (BAXTER) S5 ALBUNORM S5 
1 flacone 50 ml 200 g 20%, 200 G/L, SOLUZIONE PER INFUSIONE 10 FLACONE IN VETRO 
ALBUMINA (BAXTER) S5 DASOME 
70 flaconi 50 ml 200g ALBUNORM S5 
9, 
ALBUMINA (BAXTER) S5 FA G/L, SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONE IN VETRO DA 
1 flacone 100 ml 200 g/l 
ALBUNORM S5 
ALBUMINA (BAXTER) SS 20%, 200 G/L, SOLUZIONE PER INFUSIONE 10 FLACONI IN VETRO DA 
56 flaconi 100 ml 200g 100 ML 
ALBUMINA (BAXTER) S5 ALBUREX S5 
1 flacone EV 50 ml 250 g/l 1 flacone 100 ml 5% 
ALBUMINA (GRIFOLS) S5 ALBUREX S5 
1 flacone EV 50 ml 20% 1 flacone 250 ml 5% 
ALBUMINA (GRIFOLS) S5 ALBUREX S5 
1 flacone EV 100 ml 20% 1 flacone 500 ml 5% 
ALBUMINA (GRIFOLS) S5 ALBUREX S5 
1 flacone 100 ml 5% 1 flacone 50 ml 20% 
ALBUMINA (GRIFOLS) S5 ALBUREX S5 
1 flacone 250 ml 5% 1 flacone 100 ml 20% 
ALBUMINA (GRIFOLS) S5 ALBUREX S5 


1 flacone 500 ml 5% 


1 flacone EV 250 ml 50 
g/l 


Serie generale - n. 160 


os nebul 30 monodose 0,5 ml 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml 
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ALBUREX | S5 ALONEB S5 
1 flacone 100 ml 25% 30 cpr riv 5 mg + 25 mg 
ALBUTEIN | S5 ALONEB S5 
1 flacone EV 250 ml 50 56 cpr riv 5 mg + 25 mg 
g/l 
ALONEB S5 
ALBUTEIN I SS 90 cpr riv 5 mg + 25 mg 
1 flacone EV 500 ml 50 
g/i ALONEB S5 
ALBUTEIN | S5 7 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
1 flaconcino EV 50 ml 20% ALONEB S5 
ALBUTEIN | S5 14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
1 flaconcino EV 50 ml 250 ALONEB S5 
g/1 28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
alcool Ill Pi ALONEB S5 
ALDACTAZIDE I S5 pi AE] 
20 cpr 25 mg + 25 mg ALONEB S5 
ALDACTONE | S5 56 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
16 cps 25 mg ALONEB S5 
ALDACTONE | S5 90 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
10 cpr riv 100 mg ALONEB S5 
alfentanile Il S7 UGO la) 
ALIFLUS | S3 ALONEB 5 I 
sosp inal 120 erog 25/500 mcg LE eREriv amg: 25/mg 
ALIFLUS | S3 SEONES î S5 
sosp inal 120 erog 25/125 mcg FIGINO EDT] 
ALIFLUS I S3 alprenololo Ill P2 
inal 28 dosi Altre sostanze che modificano la funzione della miostatina s4 
ALIFLUS I S3 amfepramone (dietilpropione) Il S6 
sosp inal 120 erog 25/250 mcg 
amfetamine Il S6 
ALIFLUS | S3 
inal 28 dosi amfetaminil Il S6 
ALIFLUS I S3 amido idrossietilato (etamido - HES) S5 
inal 28 dosi 
AMIDOLITE S5 
ALIFLUS I S3 10 flaconi vetro 250 ml 6% 
DISKUS 50/100 polv inal 60 
dosi AMIDOLITE S5 
10 flaconi vetro 500 ml 6% 
ALIFLUS | S3 
DISKUS 50/250 polv inal 60 AMIDOLITE S5 
dosî 10 flaconi polietilene 250 ml 6% 
ALIFLUS I S3 AMIDOLITE S5 
DISKUS 50/500 polv inal 60 10 sacche 250 ml 6% 
dosi 
AMIDOLITE S5 
ALIFLUS I S3 
n 1 n n 20 sacche 250 ml 6% 
3 inalatori 60 dosi polv inal 
AMIDOLITE S5 
ALIFLUS | S3 
n " 10 sacche 500 ml 6% 
3 inal 60 dosi 
AMIDOLITE S5 
ALIFLUS I S3 
x “ 20 sacche 500 ml 6% 
3 inal 60 dosi 
AMIDOLITE S5 
ALITEROL | S3 
: 10 sacche 1.000 ml 6% 
60 cps polv inal 12 mcg 
amifenazolo Il  S6 
ALITEROL I S3 
100 cps polvere 12 mcg amiloride S5 
ALMEIDA I 3 amiloride + idroclorotiazide S5 
soluz os nebul 15 ml 375 + 75 mg/100 ml 
amineptina Il S6 
ALMEIDA | S3 
aminoglutetimide S4 


anastrozolo 


S4 
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ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE S4 ANASTROZOLO ACTAVIS S4 
90 cpr riv 1 mg 30 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE S4 ANASTROZOLO ACTAVIS S4 
98 cpr riv 1 mg 50 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE S4 ANASTROZOLO ACTAVIS S4 
100 cpr riv 1 mg 56 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE S4 ANASTROZOLO ACTAVIS S4 
300 cpr riv 1 mg 60 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE S4 ANASTROZOLO ACTAVIS S4 
10 cpr riv 1 mg 84 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE S4 ANASTROZOLO ALTER S4 
14 cpr riv 1 mg 28 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE S4 ANASTROZOLO ALTER S4 
20 cpr riv 1 mg 30 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE s4 ANASTROZOLO ARROW S4 
28 cpr riv 1 mg 90 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE Ss4 ANASTROZOLO ARROW S4 
30 cpr riv 1 mg 98 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE S4 ANASTROZOLO ARROW S4 
50 cpr riv 1 mg 100 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE S4 ANASTROZOLO ARROW S4 
56 cpr riv 1 mg 10 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE S4 ANASTROZOLO ARROW S4 
60 cpr riv 1 mg 14 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE S4 ANASTROZOLO ARROW S4 
84 cpr riv 1 mg 20 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO ARROW S4 
90 cpr riv 1 mg 28 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO ARROW S4 
98 cpr riv 1 mg 30 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO ARROW S4 
100 cpr riv 1 mg 50 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO ARROW S4 
300 cpr riv 1 mg 56 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO ARROW S4 
28 cpr riv 1 mg conf osp 60 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO ARROW S4 
50 cpr riv 1 mg conf osp 84 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO BLUEFISH S4 
84 cpr riv 1 mg conf osp 28 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO BLUEFISH S4 
10 cpr riv 1 mg 30 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO BLUEFISH S4 
98 cpr riv 1 mg conf osp 98 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO BLUEFISH S4 
300 cpr riv 1 mg conf osp 100 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO CHIESI S4 
500 cpr riv 1 mg conf osp 28 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO CHIESI S4 
14 cpr riv 1 mg 30 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO CHIESI S4 
20 cpr riv 1 mg 84 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO ACTAVIS S4 ANASTROZOLO CHIESI S4 


28 cpr riv 1 mg 


100 cpr riv 1 mg 
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ANASTROZOLO CHIESI S4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
1 flacone 28 cpr riv 1 mg 50 cpr riv 1 mg conf osp 

ANASTROZOLO CHIESI S4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
1 flacone 30 cpr riv 1 mg 84 cpr riv 1 mg conf osp 

ANASTROZOLO CHIESI S4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
1 flacone 84 cpr riv 1 mg 98 cpr riv 1 mg conf osp 

ANASTROZOLO CHIESI S4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
1 flacone 100 cpr riv 1 mg 300 cpr riv 1 mg conf osp 

ANASTROZOLO CRINOS S4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
10 cpr riv 1 mg 500 cpr riv 1 mg conf osp 

ANASTROZOLO CRINOS S4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
28 cpr riv 1 mg 14 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO CRINOS S4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
30 cpr riv 1 mg 20 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO CRINOS s4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
56 cpr riv 1 mg 28 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO CRINOS Ss4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
100 cpr riv 1 mg 30 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO CRINOS S4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
84 cpr riv 1 mg 50 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO CRINOS S4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
98 cpr riv 1 mg 56 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO DOC GENERICI S4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
28 cpr riv 1 mg 60 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO DOC GENERICI S4 ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 
30 cpr riv 1 mg 84 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO DOC GENERICI S4 ANASTROZOLO PHARMACARE S4 
100 cpr riv 1 mg 28 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO DOC GENERICI S4 ANASTROZOLO PROFESSIONALCARE S4 
84 cpr riv 1 mg 28 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO FIDIA S4 ANASTROZOLO RANBAXY S4 
28 cpr riv 1 mg 20 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO HIKMA S4 ANASTROZOLO RANBAXY S4 
20 cpr riv 1 mg 28 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO HIKMA S4 ANASTROZOLO RANBAXY S4 
28 cpr riv 1 mg 30 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO HIKMA S4 ANASTROZOLO RANBAXY S4 
30 cpr riv 1 mg 60 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO HIKMA S4 ANASTROZOLO RANBAXY S4 
98 cpr riv 1 mg 100 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO HIKMA S4 ANASTROZOLO RKG S4 
100 cpr riv 1 mg 28 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 ANASTROZOLO SANDOZ S4 
90 cpr riv 1 mg 90 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 ANASTROZOLO SANDOZ S4 
98 cpr riv 1 mg 1 flacone 10 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 ANASTROZOLO SANDOZ S4 
100 cpr riv 1 mg 1 flacone 20 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 ANASTROZOLO SANDOZ S4 
10 cpr riv 1 mg 1 flacone 28 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 ANASTROZOLO SANDOZ S4 
300 cpr riv 1 mg 1 flacone 50 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO MYLAN GENERICS S4 ANASTROZOLO SANDOZ S4 


20 cpr riv 1 mg conf osp 


10 cpr riv 1 mg 
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ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO TEVA S4 
1 flacone 56 cpr riv 1 mg 28 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO TEVA S4 
1 flacone 84 cpr riv 1 mg 30 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO TEVA S4 
1 flacone 90 cpr riv 1 mg 3x30 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO TEVA S4 
1 flacone 98 cpr riv 1 mg 56 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO TEVA S4 
1 flacone 100 cpr riv 1 mg 60 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO TEVA S4 
1 flacone 30 cpr riv 1 mg 84 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO TEVA S4 
20 cpr riv 1 mg 90 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
28 cpr riv 1 mg 90 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
30 cpr riv 1 mg 98 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
50 cpr riv 1 mg 100 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
56 cpr riv 1 mg 300 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
84 cpr riv 1 mg 20 cpr riv 1 mg conf osp 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
98 cpr riv 1 mg 10 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO SANDOZ S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
100 cpr riv 1 mg 50 cpr riv 1 mg conf osp 

ANASTROZOLO SUN S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
28 cpr riv 1 mg 84 cpr riv 1 mg conf osp 

ANASTROZOLO SUN S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
30 cpr riv 1 mg 98 cpr riv 1 mg conf osp 

ANASTROZOLO SUN S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
84 cpr riv 1 mg 300 cpr riv 1 mg conf osp 

ANASTROZOLO SUN S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
100 cpr riv 1 mg 500 cpr riv 1 mg conf osp 

ANASTROZOLO TEVA S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
1 cpr riv 1 mg 14 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO TEVA S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
98 cpr riv 1 mg 20 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO TEVA S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
100 cpr riv 1 mg 28 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO TEVA S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
300 cpr riv 1 mg 30 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO TEVA S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
84 cpr riv 1 mg conf osp 50 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO TEVA S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
10x1 cpr riv 1 mg 56 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO TEVA S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
50x1 cpr riv 1 mg 60 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO TEVA S4 ANASTROZOLO ZENTIVA S4 
14 cpr riv 1 mg 84 cpr riv 1 mg 

ANASTROZOLO TEVA S4 ANDRIOL SI 
20 cpr riv 1 mg 30 cps 40 mg 
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ANDRIOL SI androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diolo) S1 
60 cps 40 mg x - 
androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) SI 
ANDROGEL SI 
gel 90 bustine 25 mg ANKARMA s4 
7 cpr riv 1 mg 
ANDROGEL SI 
gel 100 bustine 25 mg ANKARMA s4 
60 cpr riv 1 mg 
ANDROGEL SI 
gel 1 bustina 50 mg ANKARMA s4 
100 cpr riv 1 mg 
ANDROGEL SI 
gel 2 bustine 50 mg ANKARMA s4 
10 cpr riv 1 mg 
ANDROGEL SI 
gel 7 bustine 50 mg ANKARMA s4 
14 cpr riv 1 mg 
ANDROGEL si 
gel 10 bustine 50 mg ANKARMA s4 
20 cpr riv 1 mg 
ANDROGEL SI 
gel 14 bustine 50 mg ANKARMA s4 
28 cpr riv 1 mg 
ANDROGEL SI 
gel 1 bustina 25 mg ANKARMA s4 
30 cpr riv 1 mg 
ANDROGEL SI 
gel 28 bustine 50 mg ANKARMA s4 
40 cpr riv 1 mg 
ANDROGEL SI 
gel 30 bustine 50 mg ANKARMA s4 
50 cpr riv 1 mg 
ANDROGEL SI 
gel 50 bustine 50 mg ANKARMA s4 
56 cpr riv 1 mg 
ANDROGEL SI 
gel 60 bustine 50 mg APIDRA s4 
8 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 
ANDROGEL SI 
gel 90 bustine 50 mg APIDRA s4 
9 cartucce 3 ml 100 UI/ml 
ANDROGEL SI 
gel 100 bustine 50 mg APIDRA s4 
10 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 
ANDROGEL SI 
gel 2 bustine 25 mg APIDRA s4 
1 fiala 1.000 UI 10 ml 
ANDROGEL SI 
gel 7 bustine 25 mg APIDRA s4 
1 penna 3 ml 100UI/ml 
ANDROGEL SI 
gel 10 bustine 25 mg APIDRA s4 
3 penne 3 ml 100UI/ml 
ANDROGEL SI 
gel 14 bustine 25 mg APIDRA s4 
4 penne 3 ml 100 UI/ml 
ANDROGEL SI 
gel 28 bustine 25 mg APIDRA s4 
5 penne 3 ml 100 UI/ml 
ANDROGEL SI 
gel 30 bustine 25 mg APIDRA s4 
6 penne 3 ml 100UI/ml 
ANDROGEL SI 
gel 50 bustine 25 mg APIDRA s4 
8 penne 3 ml 100 UI/ml 
ANDROGEL SI 
gel 60 bustine 25 mg APIDRA s4 
9 penne 3 ml 100 UI/ml 
androst-4-ene-3alfa,17alfa-diolo SI 
APIDRA S4 
androst-4-ene-3alfa,17beta-diolo SI 10 penne 3 ml 100 Ul/mi 
androst-4-ene-3beta,17alfa-diolo SI APIDRA s4 
î 1 cartuccia OPTICLICK 3 ml 100 UI/mI 
androst-5-ene-3alfa,17alfa-diolo SI 
APIDRA S4 
RA SI 3 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 
androst-5-ene-3beta,17alfa-diolo SI APIDRA s4 
androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione) s4 4 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/mI 


4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml 


1 penna SC 100 mcg 0,5 ml 
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APIDRA S4 ARANESP S2 
5 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/mI 1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
2 fiale 1.000 UI 10 ml 1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
6 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 4 siringhe SC EV 100 mcg 0,5 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
8 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml 1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
9 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml 4 siringhe SC EV 150 mcg 3 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
10 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/mI 1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
1 penna SC 300 UI 3 ml 4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
3 penne SC 300 UI 3 ml 1 fiala SC EV 15 mcg 1 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
4 penne SC 300 UI 3 ml 4 fiale SC EV 15 mcg 1 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
solostar 5 penne SC 300 UI 3 ml 1 fiala SC EV 25 mcg 1 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
6 penne SC 300 UI 3 ml 4 fiale SC EV 25 mcg 1 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
8 penne SC 300 UI 3 ml 1 fiala SC EV 40 mcg 1 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
9 penne SC 300 UI 3 ml 4 fiale SC EV 40 mcg 1 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
4 fiale 1.000 UI 10 ml 4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
5 fiale 1.000 UI 10 ml 1 fiala SC EV 60 mcg 1 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
1 cartuccia 3 ml 100 Ul/mI 4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
3 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
4 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
5 cartucce 3 SC ml 100 UI/ml 4 siringhe SC EV 500 mcg 1 ml 

APIDRA S4 ARANESP S2 
6 cartucce 3 ml 100 UI/ml 1 penna SC 10 mcg 0,4 ml 

ARANESP S2 ARANESP S2 
4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml 1 penna SC 15 mcg 0,375 ml 

ARANESP S2 ARANESP S2 
1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml 1 penna SC 20 mcg 0,5 ml 

ARANESP S2 ARANESP S2 
4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml 1 penna SC 30 mcg 0,3 ml 

ARANESP S2 ARANESP S2 
1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml 1 penna SC 50 mcg 0,5 ml 

ARANESP S2 ARANESP S2 
4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml 1 penna SC 60 mcg 0,3 ml 

ARANESP S2 ARANESP S2 
1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml 1 penna SC 80 mcg 0,4 ml 

ARANESP S2 ARANESP S2 


collirio 6 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 
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ARANESP S2 ARANESP S2 
1 penna SC 150 mcg 0,3 ml 4 siringhe SC EV 130 mcg 0,65 ml 
ARANESP S2 ARANESP S2 
1 penna SC 300 mcg 0,6 ml 1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml 
ARANESP S2 ARANESP S2 
4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml 4 siringhe SC EV 150 mcg 0,3 ml 
ARANESP S2 ARANESP S2 
1 penna SC 500 mcg 1 ml 1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml 
ARANESP S2 ARANESP S2 
1 penna SC 40 mcg 0,4 ml 4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 ml 
ARANESP S2 ARANESP S2 
1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml 1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml 
ARANESP S2 ARANESP S2 
4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml 4 siringhe SC EV 500 mcg 1 ml 
ARANESP S2 ARANESP S2 
1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml 
ARANESP S2 ARANESP S2 
1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml 1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml 
ARANESP S2 argipressina S5 
4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 
ARGOTONE S6 
ARANESP s2 gtt rinol 20 ml 
1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml 
ARIAL S3 
ARANESP s2 60 dosi 50 mcg polv inal 
4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml ARIAL S3 
ARANESP s2 sosp inal 120 erog 25 mcg 
1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml 
ARIMIDEX S4 
ARANESP S2 28 cpr riv 1 mg 
4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml 
ARIMIDEX S4 
ARANESP S2 30 cpr 1 mg 
1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml 
ARIMIDEX S4 
ARANESP S2 84 cpr 1 mg 
4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml 
ARIMIDEX S4 
ARANESP S2 20 cpr 1 mg 
1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml 
ARIMIDEX S4 
ARANESP S2 100 cpr 1 mg 
4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml 
ARIMIDEX S4 
ARANESP S2 300 cpr 1 mg 
1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml 
AROMASIN S4 
ARANESP s2 15 cpr riv 25 mg 
4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml 
AROMASIN S4 
ARANESP s2 20 cpr riv 25 mg 
1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml 
AROMASIN S4 
ARANESP s2 30 cpr riv 25 mg 
4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml 
AROMASIN S4 
ARANESP s2 90 cpr riv 25 mg 
4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml 
AROMASIN S4 
ARANESP s2 100 cpr riv 25 mg 
1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml 
AROMASIN S4 
ARANESP s2 120 cpr riv 25 mg 
1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml 
ARUTIDOR P2 
ARANESP s2 collirio 1 flaconcino 20 mg/ml + 5 mg/ml 
4 siringhe SC EV 100 mcg 0,5 ml 
ARUTIDOR P2 
ARANESP s2 collirio 3 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 
1 siringa SC EV 130 mcg 0,65 ml 
ARUTIDOR P2 
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ASSIEME I S3 ATENOLO ACTAVIS Ill P2 
18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 14 cpr 100mg 
ASSIEME I S3 ATENOLO ACTAVIS Ill P2 
60 dosi 320/9 mcg polv inal 42 cpr 100 mg 
ASSIEME I S3 atenololo Ill P2 
2 monodose 60 dosi 320/9 mcg polv inal 
ATENOLOLO (ABC) Ill P2 
ASSIEME I S3 14 cpr riv 100 mg 
3 monodose 60 dosi 320/9 mcg polv inal 
ATENOLOLO (ABC) Ill P2 
ASSIEME I S3 42 cpr riv 100 mg 
10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg polv inal 
ATENOLOLO (ABC) Ill P2 
ASSIEME I S3 50 cpr riv 100 mg 
18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 
ATENOLOLO (ALMUS) Ill P2 
ASSIEME I S3 42 cpr 100 mg 
60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ATENOLOLO (ALTER) Ill P2 
ASSIEME I S3 50 cpr 100 mg 
10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ATENOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 
ASSIEME | S3 50 cpr riv 50 mg 
3 monodose 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ATENOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 
ASSIEME I S3 50 cpr riv 100 mg 
2 monodose 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ATENOLOLO (DOC) Ill P2 
ASSIEME | S3 14 cpr 100 mg 
18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ATENOLOLO (DOC) Ill P2 
ASSIEME I S3 42 cpr 100 mg 
120 erog 160/4,5 mcg aerosol ATENOLOLO [DOC] Il p2 
ASSIEME I S3 50 cpr 100 mg 
3 monodose 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ATENOLOLO (EG) Ill P2 
ASSIEME I S3 50 cpr 50 mg 
2 monodose 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ATENOLOLO (EG) Ill P2 
ASSIEME I S3 50 cpr 100 mg 
10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ATENOLOLO (FG) Ill P2 
ASSIEME MITE I S3 42 cpr 100 mg 
MITE 18 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ATENOLOLO (HEXAL) Ill P2 
ASSIEME MITE I S3 50 cpr riv 50 mg 
MITE 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ATENOLOLO (HEXAL) Ill P2 
ASSIEME MITE I S3 50 cpr riv 100 mg 
MITE 2 monodose 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ATENOLOLO (HEXAL) Ill P2 
ASSIEME MITE I S3 42 cpr riv 100 mg 
MITE 3 monodose 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ATENOLOLO [M.G. Ill P2 
ASSIEME MITE I S3 42 cpr 100 mg 
MITE 10 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal . 
atenololo + clortalidone Ill P2 
ASSIEME MITE | S3 _ _ 
MITE 18 inalatori 60 dosi 80/4,5 polv inal atenololo + indapamide Il P2 
ASSIEME MITE | S3 atenololo + nifedipina Ill P2 
MITE 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 
ASSIEME MITE | S3 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
MITE 2 monodose 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal ENGIAL 
ASSIEME MITE | S3 ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 
MITE 3 monodose 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal RS RIVESTITE CON EILVIZO COMURESSEIN 
ASSIEME MITE 299 ATENOLOLO ACTAVIS PTC Il P2 
MITEN O inalatori! 120 desli80/#5 megipolvina! 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
ATENIGRON | S5 CONTENITORE HDPE 
28 cpr 100 mg + 25 mg ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 
ATENOL Il P2 SE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 


50 cpr 100 mg 
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ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 


100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
CONTENITORE HDPE 


Serie generale - n. 160 


ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 


100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 250 COMPRESSE IN 
CONTENITORE HDPE 


ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 


100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN 
CONTENITORE HDPE 


ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 


50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN 
CONTENITORE HDPE 


ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 


50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
CONTENITORE HDPE 


ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 


50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
CONTENITORE HDPE 


ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 


50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 250 COMPRESSE IN 
CONTENITORE HDPE 


ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 


50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN 
CONTENITORE HDPE 


ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 
50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 
50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 
50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 
50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 
100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 
100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 
100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 42 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
ATENOLOLO ACTAVIS PTC Ill P2 
100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
ATENOLOLO AUROBINDO Ill P2 


50 cpr 100 mg 


ATENOLOLO CLORTALIDONE [(AUROBINDO) | S5 
30 cpr 100 mg + 25 mg 


ATENOLOLO CLORTALIDONE (DOC GENERICI) I S5 
28 cpr 100 mg + 25 mg 


ATENOLOLO CLORTALIDONE (DOC GENERICI) | S5 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


ATENOLOLO CLORTALIDONE (DOROM]) | S5 
MITE 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


ATENOLOLO CLORTALIDONE (DOROM]) I S5 
28 cpr riv 100 mg + 25 mg 


ATENOLOLO CLORTALIDONE (EG) S5 
28 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (EG) S5 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (HEXAL) S5 
30 cpr riv 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (HEXAL) S5 
30 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (MYLAN G.) S5 
28 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (MYLAN G.) S5 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (RATIOPHARM]) S5 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (RATIOPHARM]) S5 
28 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
20 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
30 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
50 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
56 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
98 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
14 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
14 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
28 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
20 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
30 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
50 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
56 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE (SANDOZ) S5 
98 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO GERMED PLIVA P2 
50 cpr 100 mg 

ATENOLOLO INDAPAMIDE (ACTAVIS) S5 
30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 

ATENOLOLO M.G. P2 
50 cpr 100 mg 

ATENOLOLO RATIO P2 
14 cpr riv 100 mg 

ATENOLOLO RATIO. P2 


50 cpr riv 100 mg 


20 cpr riv 20 mg 
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ATENOLOLO RK Ill P2 ATIMOS S3 
42 cpr 100 mg polv inal 12 mcg 60 dosi 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 ATIMOS S3 
98 cpr 50 mg polv inal 12 mcg 100 dosi 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 ATIMOS S3 
100 cpr 50 mg soluz inal 6 mcg 100 dosi 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 ATIMOS S3 
300 cpr 50 mg soluz inal 6 mcg 120 dosi 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 ATIMOS S3 
500 cpr 50 mg soluz inal 100 dosi 12 mcg 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 ATIMOS S3 
20 cpr 100 mg soluz inal 12 mcg 120 dosi 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 AVEDAR S5 
21 cpr 100mg 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 AVEDAR S5 
14 cpr 50 mg 14 cpr5mg+ 25 mg 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 AZARGA Ill P2 
28 cpr 100 mg coll 1 flaconcino 5 ml 10 mg + 5 mg/ml 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 AZARGA Ill P2 
30 cpr 100 mg coll 3 flaconcini 5 ml 10 mg + 5 mg/ml 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 bambuterolo S3 
56 cpr 100 mg . 
bazedoxifene S4 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 
60 cpr 100 mg beclometasone Il S9 
ATENOLOLO SAND. Il P2 beclometasone + formoterolo Il S9 
ReIcpui,00,m9 beclometasone + salbutamolo Il S9 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 
beclometasone+ salbutamolo Il S9 
100 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 isla Ù eso 
300 cpr 100 mg 10 clismi 3 mg 60 ml 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 BEGOLES Sa 
500 cpr 100 mg LOICPRSIMIICR: 
ATENOLOLO SAND. Ill P2 BECOLEK I 59 
42 cpr 100 mg Solcpro mah; 
ATENOLOLO SAND. Il P2 Befunololo MORE 
50 cpr 50 mg BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
ATENOLOLO SAND. Il P2 OPZIONE) 
14 cpr 100 mg BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
ATENOLOLO SAND. Il P2 Sole piglio ,ng 
50 cpr 100 mg BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
ATENOLOLO SAND. Il P2 pr OO) 
20 cpr 50 mg BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
ATENOLOLO SAND. Il P2 SOI OE] 
28 cpr 50 mg BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
ATENOLOLO SAND. Il P2 sec palo ma) 
30 cpr 50 mg BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
ATENOLOLO SAND. Il P2 OTO) 
56 cpr 50 mg BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
ATENOLOLO SAND. Il P2 LE GIr OE] 
60 cpr 50 mg BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
ATENOLOLO SIGMATAU Il P2 lO gar OE] 
42 cpr 100 mg BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
ATENOLOLO TEVA Il P2 100.cpy 
50 cpr 100 mg BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
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BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
28 cpr riv 20 mg 20 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
30 cpr riv 20 mg + 25 mg 28 cpr 10mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
42 cpr riv 20 mg + 25 mg 30 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
50 cpr riv 20 mg 42 cpr 10mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
98 cpr riv 20 mg 50 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
100 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 98 cpr 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
10 cpr 20 mg 100 cpr 10mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
20 cpr 20 mg 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
28 cpr 20 mg 14 cpr 10mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
20 cpr riv 10 20 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
30 cpr riv 20 mg + 25 mg 28 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
42 cpr riv 20 mg + 25 mg 30 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
28 cpr riv 10 mg 42 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
50 cpr riv 20 mg 50 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
98 cpr riv 20 mg 98 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
100 cpr 100 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 10 cpr 10mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
14 cpr 10 mg 98 cpr riv 20 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
14 cpr riv 20 mg + 25 mg 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
14 cpr 20 mg 28 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
30 cpr riv 10 mg 42 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
42 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 50 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
50 cpr riv 10 mg 98 cpr riv 10 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
98 cpr riv 10 mg 14 cpr riv 20 mg + 25 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
100 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 28 cpr riv 20 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
10 cpr 10mg 42 cpr riv 20 mg + 25 mg 

BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
10 cpr riv 10 mg 50 cpr riv 20 mg 

bendroflumetiazide S5 


1 siringa 6.000 UI 6 ml 


60 cpr riv 5 mg 
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benfluorex Il S6 BINOCRIT S2 
6 siringhe 6.000 UI 0,6 ml 
BENTELAN Il S9 
10 cpr eff 0,5 mg BINOCRIT s2 
1 siringa 8.000 UI 0,8 ml 
BENTELAN Il S9 
3 fiale MEV 4mg 2 ml BINOCRIT s2 
6 siringhe 8.000 UI 0,8 ml 
BENTELAN Il S9 
6 fiale ,5mg2ml BINOCRIT s2 
1 siringa 10.000 UI 1 ml 
BENTELANR Il S9 
10 cpr eff 1 mg BINOCRIT S2 
E 6 siringhe 10.000 UI 1 ml 
benzfetamina Il S6 
E _ BINOCRIT S2 
benzilpiperazina I _S6 1 siringa 1.000 UI 0,5 ml 
benzotiazide | S5 BINOCRIT s2 
betametasone Il S9 1 siringa 7.000 UI 0,7 ml 
BINOCRIT 2 
BETAMETASONE DOC Il S9 da 
6 siringhe 7.000 UI 0,7 ml 
1,5 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE 6 FIALE DA 2 
bl BINOCRIT s2 
BETAMETASONE DOC Il S9 1 siringa 9.000 UI 0,9 ml 
G der ML SOLUZIONE INIETTABILE 3 FIALE DA 2 BINOCRIT s2 
6 siringhe 90.000 UI 0,9 ml 
BETAMETASONE EG Il S9 
BINOCRIT S2 
1,5 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE 6 FIALE DA 2 
ML 1 siringa 20.000 UI 0,5 ml 
BETAMETASONE EG Il S9 BINOCRIT se 
4 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE 3 FIALE DA 2 6 siringhe 20.000 UI 0,5 ml 
ML 
BINOCRIT S2 
BETAMETASONE FAR.MI Il S9 1 siringa 30.000 UI 0,75 ml 
3 fiale 4mg 1 ml 
BINOCRIT S2 
betaxololo Il P2 6 siringhe 30.000 UI 0,75 ml 
BETOPTIC Ill P2 BINOCRIT S2 
coll 5 ml 0,5% 1 siringa 40.000 UI/mI 
bevantololo Ill P2 BINOCRIT S2 
6 siringhe 40.000 UI 1 ml 
BIDICLIN Il S9 
10 clismi 3 mg 60 ml BINOCRIT s2 
6 siringhe 1.000 UI 0,5 ml 
BIDICLIN Il S9 
10 cpr5mgr.p. BINOCRIT S2 
1 siringa 2.000 UI 1 ml 
BIDICLIN Il S9 
30 cpr 5 mg r.p. BINOCRIT S2 
6 siringhe 2.000 UI 1 ml 
BIFRIZIDE | S5 
14 cpr riv 30 mg + 12,5 mg BINOCRIT S2 
1 siringa 3.000 UI 0,3 ml 
BIFRIZIDE | S5 
28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg BINOCRIT S2 
6 siringhe 3.000 UI 0,3 ml 
BIFRIZIDE | S5 
30 cpr riv 30 mg +12,5 mg BINOCRIT s2 
1 siringa 4.000 UI 4 ml 
BIFRIZIDE | S5 
50 cpr riv 30 mg + 12,5 mg BINOCRIT s2 
6 siringhe 4.000 UI 0,4 ml 
BIFRIZIDE I S5 
56 cpr riv 30 mg + 12,5 mg BINOCRIT s2 
1 siringa 5.000 UI 5 ml 
BIFRIZIDE | S5 
100 cpr riv 30 mg + 12,5 mg bisoprololo Ill P2 
BIFRIZIDE | S5 BISOPROLOLO (DOC) Ill P2 
90 cpr riv 30 mg +12,5 mg 30 cpr riv 5 mg 
BINOCRIT | S2 BISOPROLOLO (DOC) Ill P2 
6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml 50 cpr riv 5 mg 
BINOCRIT | S2 BISOPROLOLO (DOC) Ill P2 
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BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (DOC) P2 
100 cpr riv 5 mg 50 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO (DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (DOC) P2 
20 cpr riv 5 mg 50 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (DOC) P2 
14 cpr riv 5 mg 60 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO (DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (DOC) P2 
28 cpr riv 5 mg 100 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (DOC) P2 
56 cpr riv 5 mg 14 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (DOC) P2 
30 cpr riv 5 mg 28 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO (DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (DOC) P2 
50 cpr riv 5 mg 56 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO (DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (DOC) P2 
50 cpr riv 5 mg 20 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
20 cpr riv 10 mg 14 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
30 cpr riv 10 mg 28 cpr riv 5 mg bustina 

BISOPROLOLO (DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
50 cpr riv 10 mg 30 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
60 cpr riv 10 mg 50 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
100 cpr riv 10 mg 56 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
14 cpr riv 10 mg 100 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
30 cpr riv 5 mg 14 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
28 cpr riv 10 mg 20 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
56 cpr riv 10 mg 28 cpr riv 10 mg blister 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
20 cpr riv 10 mg 30 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
30 cpr riv 10 mg 50 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
50 cpr riv 10 mg 56 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
60 cpr riv 10 mg 100 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
100 cpr riv 10 mg 20 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
14 cpr riv 10 mg 14 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
28 cpr riv 10 mg 20 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
56 cpr riv 10 mg 28 cpr riv 10 mg bustina 

BISOPROLOLO (DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
30 cpr riv 10 mg 30 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO [DOC) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 


50 cpr riv 10 mg 


50 cpr riv 10 mg 
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BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
56 cpr riv 10 mg 28 cpr riv 3,75 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
100 cpr riv 10 mg 30 cpr riv 3,75 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
30 cpr riv 10 mg 20 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
50 cpr riv 10 mg 50 cpr riv 3,75 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
30 cpr riv 10 mg 56 cpr riv 3,75 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
50 cpr riv 10 mg 60 cpr riv 3,75 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
50 cpr riv 5 mg 90 cpr riv 3,75 mg 

BISOPROLOLO [EG] Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
30 cpr riv 5 mg 100 cpr riv 3,75 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
50 cpr riv 10 mg 28 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
28 cpr riv 5 mg blister 30 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
50 cpr riv 5 mg 50 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
56 cpr riv 5 mg 56 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
100 cpr riv 5 mg 60 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
14 cpr riv 5 mg 90 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO [EG] Ill P2 BISOPROLOLO (EG) P2 
20 cpr riv 5 mg 100 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) P2 
10 cpr riv 2,5 mg 10 x 30 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) P2 
10 cpr riv 1,25 mg 7 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) P2 
20 cpr riv 2,5 mg 10 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) P2 
28 cpr riv 2,5 mg 20 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO [EG] Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) P2 
30 cpr riv 2,5 mg 7 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) P2 
50 cpr riv 2,5 mg 28 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO [EG] Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) P2 
56 cpr riv 2,5 mg 30 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) P2 
60 cpr riv 2,5 mg 50 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) P2 
90 cpr riv 2,5 mg 60 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) P2 
100 cpr riv 2,5 mg 100 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) P2 
10 cpr riv 3,75 mg 10 x 30 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (EG) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) P2 


20 cpr riv 3,75 mg 


7 cpr riv 3,75 mg 
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BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
10 cpr riv 3,75 mg 50 cpr riv 7,5 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
20 cpr riv 3,75 mg 60 cpr riv 7,5 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
28 cpr riv 3,75 mg 100 cpr riv 7,5 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
30 cpr riv 3,75 mg 10 x 30 cpr riv 7,5 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
50 cpr riv 3,75 mg 7 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
10 cpr riv 1,25 mg 10 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
60 cpr riv 3,75 mg 14 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
100 cpr riv 3,75 mg 20 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
10 x 30 cpr riv 3,75 mg 30 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
7 cpr riv 5 mg 28 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
10 cpr riv 5 mg 30 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
14 cpr riv 5 mg 50 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
20 cpr riv 5 mg 56 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
28 cpr riv 5 mg 60 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
30 cpr riv 5 mg 100 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
50 cpr riv 5 mg 10 x 30 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
56 cpr riv 5 mg 50 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
60 cpr riv 5 mg 60 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
20 cpr riv 1,25 mg 100 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 
100 cpr riv 5 mg 10 x 20 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
10 x 30 cpr riv 5 mg 20 cpr 2,5 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
28 cpr riv 1,25 mg 21 cpr 2,5 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
7 cpr riv 7,5 mg 28 cpr 2,5 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
10 cpr riv 7,5 mg 30 cpr 2,5 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
20 cpr riv 7,5 mg 50 cpr 2,5 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
28 cpr riv 7,5 mg 20 cpr 1,25 mg 

BISOPROLOLO (HEXAL) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 


30 cpr riv 7,5 mg 


56 cpr 2,5 mg 
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BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
60 cpr 2,5 mg 30 cpr 1,25 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
90 cpr 2,5 mg 50 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
100 cpr 2,5 mg 56 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
20 cpr 3,75 mg 60 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
21 cpr 3,75 mg 90 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
28 cpr 3,75 mg 100 cpr 10mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
30 cpr 3,75 mg 50 cpr 1,25 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
50 cpr 3,75 mg 56 cpr 1,25 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
56 cpr 3,75 mg 60 cpr 1,25 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
60 cpr 3,75 mg 90 cpr 1,25 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 
90 cpr 3,75 mg 100 cpr 1,25 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN}) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
21 cpr 1,25 mg 10 x 30 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
100 cpr 3,75 mg 7 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
20 cpr 5 mg 10 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
21 cpr5mg 20 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
28 cpr 5 mg 28 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
30 cpr 5 mg 30 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
50 cpr 5 mg 7 cpr riv 1,25 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
56 cpr 5 mg 50 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
60 cpr 5 mg 60 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
90 cpr 5 mg 100 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
100 cpr 5. mg 10 x 30 cpr riv 2,5 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
20 cpr 10 mg 7 cpr riv 3,75 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
21 cpr 10mg 10 cpr riv 3,75 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
28 cpr 1,25 mg 20 cpr riv 3,75 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
28 cpr 10 mg 28 cpr riv 3,75 mg 

BISOPROLOLO (MYLAN) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 


30 cpr 10 mg 


30 cpr riv 3,75 mg 
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BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
50 cpr riv 3,75 mg 7 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
60 cpr riv 3,75 mg 10 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
100 cpr riv 3,75 mg 14 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
10 cpr riv 1,25 mg 20 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
10 x 30 cpr riv 3,75 mg 28 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
7 cpr riv 5 mg 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
20 cpr riv 1,25 mg 30 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
10 cpr riv 5 mg 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
14 cpr riv 5 mg 56 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
20 cpr riv 5 mg 60 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
28 cpr riv 5 mg 100 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
30 cpr riv 5 mg 10 x 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
50 cpr riv 5 mg 50 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
56 cpr riv 5 mg 60 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
60 cpr riv 5 mg 100 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
100 cpr riv 5 mg 10 x 20 cpr riv 1,25 mg 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 
10 x 30 cpr riv 5 mg 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
7 cpr riv 7,5 mg BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 
10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 AL/AL 
L0.CpRINZo:ma, BISOPROLOLO AUROBINDO Il P2 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 
28 cpr riv 1,25 mg AL/AL 
BISOPROLOLO (SANDOZ]) Il P2 BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 
20 cpr riv 7,5 mg 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL 
ROOFROLOLO ISANDO4) MRS BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 
2S/epntiviz:o mg 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Il P2 ALII 
30 cpr riv 7,5 mg BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 
BISOPROLOLO (SANDOZ] Ill P2 SE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 
50 cpr riv 7,5 mg 
BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 
BISOFROLOLO:(SANDO2] MRS 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN FLACONE 
60 cpr riv 7,5 mg HDPE 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 
100 cpr riv 7,5 mg 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN FLACONE 
HDPE 
BISOPROLOLO (SANDOZ) Ill P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 


10 x 30 cpr riv 7,5 


5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 


AL/AL 
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BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 1,25 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 3,75 MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 3,75 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 5 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN FLACONE 5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 
HDPE PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN FLACONE 5 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
HDPE PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO AUROBINDO Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 5 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
2,5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 5 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
1,25 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 5 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
2,5 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 5 MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
2,5 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER 5 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
2,5 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 10 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
2,5 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 10 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
2,5 MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER 1,25 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
2,5 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 10 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
3,75 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 10 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
3,75 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 10 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
3,75 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 10 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
3,75 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER 10 MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 
3,75 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 10 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO DOC P2 


3,75 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 


1,25 MG COMPRESSE 21 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
2,5 MG COMPRESSE 21 COMPRESSE IN BLISTER MG 7,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
3,75 MG COMPRESSE 21 COMPRESSE IN BLISTER MG 1,25 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
5 MG COMPRESSE 21 COMPRESSE IN BLISTER MG 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
10 MG COMPRESSE 21 COMPRESSE IN BLISTER MG 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
1,25 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER MG 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM84 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
1,25 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER MG 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/AL 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
1,25 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER MG 1,25 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM100 COMPRESSE IN 
PVC/PVDC/AL FLACONI HDPE 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
1,25 MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER MG 1,25 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM500 COMPRESSE IN 
PVC/PVDC/AL FLACONI HDPE 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
1,25 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER MG 2,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN FLACONI 
PVC/PVDC/AL HDPE 

BISOPROLOLO DOC Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
2,5 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER MG 2,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN FLACONI 
PVC/PVDC/AL HDPE 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 3,75 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER MG 3,75 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
PVC/AL FLACONI HDPE 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 3,75 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN BLISTER MG 3,75 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN 
PVC/AL FLACONI HDPE 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 3,75 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER MG 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN FLACONI 
PVC/AL HDPE 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER MG 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN FLACONI 
PVC/AL HDPE 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER MG 1,25 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/AL 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN BLISTER MG 7,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN FLACONI 
PVC/AL HDPE 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER MG 7,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN FLACONI 
PVC/AL HDPE 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 7,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER MG 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN FLACONI 
PVC/AL HDPE 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 7,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER MG 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN FLACONI 
PVC/AL HDPE 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 1,25 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER MG 1,25 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/AL 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 7,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM84 COMPRESSE IN BLISTER MG 2,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/AL 
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BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 2,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 2,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 2,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 

BISOPROLOLO MYLAN Ill P2 
MG 3,75 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
30 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
50 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
60 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
100 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
14 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
28 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
56 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
20 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
30 cpr 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
50 cpr 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
50 cpr 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
20 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
30 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
50 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
60 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
100 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
14 cpr 10mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
28 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
56 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
20 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
30 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 


30 cpr 10 mg 


BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
50 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
50 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
60 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
100 cpr 10mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
14 cpr 10mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
28 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
56 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
30 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
50 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
50 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
60 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
100 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
14 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
28 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
56 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO ZENTIVA Ill P2 
20 cpr riv 5 mg 

bitolterolo S3 

BIWVIND S3 
nebul os flacone 15 ml 

BIWIND S3 
‘os nebul 30 monodose 0,5 ml 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml 

BLOCADREN Ill P2 
40 cpr 10mg 

BLOPRESID S5 
300 cpr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID S5 
7 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID S5 
14 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID S5 
20 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID S5 
28 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID S5 
50 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID S5 
56 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID S5 


7 cpr8mg + 12,5 mg 


98 cpr 8 mg + 12,5 mg 
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BLOPRESID S5 BLOPRESID S5 
98 cpr 16 mg + 12,5 mg 98 cpr 8 mg + 12,5 mg 
BLOPRESID S5 BLOPRESID S5 
100 cpr 16 mg + 12,5 mg 100 cpr 8 mg + 12,5 mg 
BLOPRESID S5 bolandiolo (estr-4-ene-3beta,17beta-diolo) SI 
300 cpr 16 mg + 12,5 mg 3 n 
bolasterone (7alfa,17alfa-dimetil-androst-4-ene-17beta-olo) SI 
BLOPRESID S5 a _ i 
7 cpr 32 mg +12,5 mg boldenone (17beta-idrossi-androsta-1,4-diene-3-one) SI 
BLOPRESID S5 boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione) SI 
SPS Lang bopindololo Ill P2 
BLOPRESID S5 
BOREAX S3 
20 cpr 32 mg + 12,5 mg x 
polv inal 60 erog 12 mcg 
BLOPRESID 
I BOREAX S3 
28 cpr 32 mg + 12,5 mg = 
polv inal 100 erog 12 mcg 
BLOPRESID 
Sì BOREAX S3 
50 cpr 32 mg + 12,5 mg x 
soluz inal 100 erog 6 mcg 
BLOPRESID S5 
BOREAX S3 
56 cpr 32 mg + 12,5 mg È 
soluz inal 120 erog 6 mcg 
BLOPRESID 
SI BOREAX S3 
98 cpr 32 mg + 12,5 mg - 
soluz inal 100 erog 12 mcg 
BLOPRESID S5 
BOREAX S3 
100 cpr 32 mg + 12,5 mg " 
soluz inal 120 erog 12 mcg 
BLOPRESID 
SÌ BREVA S3 
300 cpr 32 mg + 12,5 mg 
200 erog aerosol 
BLOPRESID 
DI BREVA S3 
14 cpr 8 mg + 12,5 mg 
soluz os nebul 15 ml 
BLOPRESID S5 
BREVIBLOC Ill P2 
7 cpr 32 mg +25 mg cvDIRE 
5 fiale infus 100 mg 10ml 
BLOPRESID S5 
BREVIBLOC Ill P2 
14 cpr 32 mg + 25 mg — 
1 sacca infus 250 ml 10 mg/ml 
BLOPRESID 
Li BRICANYL S3 
20 cpr 8 mg + 12,5 mg - - 
200 dosi polv inal 
BLOPRESID S5 
brinzolamide S5 
20 cpr 32 mg + 25 mg 
BLOPRESID S5 bromantan Il  S6 
28 cpr 32 mg + 25 mg BRONCOVALEAS S3 
BLOPRESID S5 Z5/CPNaIm9 
50 cpr 32 mg + 25 mg BRONCOVALEAS S3 
BLOPRESID S5 sosp inal 200 erog 100 mcg 
56 cpr 32 mg + 25 mg BRONCOVALEAS S3 
BLOPRESID S5 scia 20/0) 
98 cpr 32 mg + 25 mg BRONCOVALEAS S3 
BLOPRESID S5 soluz nebul 15 ml 500 mg/100 ml 
100 cpr 32 mg + 25 mg budesonide Il S9 
BLOPRESID SS budesonide + formoterolo Il S9 
300 cpr 32 mg + 25 mg 
bumetanide I S5 
BLOPRESID S5 
28 cpr 8 mg + 12,5 mg bunololo Ill P2 
BLOPRESID S5 bupranololo Il P2 
50 cpr 8 mg + 12,5 mg 
buprenorfina Il S7 
BLOPRESID S5 
56 cpr 8 mg + 12,5 mg BUPRENORFINA MOLTENI Il S7 
0,4 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 7 COMPRESSE IN BLISTER 
BLOPRESID S5 PVC/AL 
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BUPRENORFINA MOLTENI Il S7 BUPRENORFINA SUN II S7 
0,4 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 14 COMPRESSE IN BLISTER 2 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/PVDC/AL 
BUPRENORFINA MOLTENI Il S7 BUPRENORFINA SUN II S7 
0,4 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 28 COMPRESSE IN BLISTER 8 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/PVDC/AL 
BUPRENORFINA MOLTENI Il S7 BUPRENORFINA SUN Il S7 
2 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 7 COMPRESSE IN BLISTER 8 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 7 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 
BUPRENORFINA MOLTENI Il S7 buserelina s2 
2 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 14 COMPRESSE IN BLISTER . 
PVC/PVDC/AL butizide S5 
BUPRENORFINA MOLTENI Il S7 butizide + metildopa S5 
2 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL butorfanolo Il S7 
BUPRENORFINA MOLTENI Il S7 CALANTHA S4 
8 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 7 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL AL/PVDC/PVC/PE/PVDC 
BUPRENORFINA MOLTENI Il S7 CALANTHA S4 
8 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 14 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL AL/PVDC/PVC/PE/PVDC 
BUPRENORFINA MOLTENI Il S7 CALANTHA S4 
8 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 28 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL AL/PVDC/PVC/PE/PVDC 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS Il S7 calusterone (17beta-idrossi-7beta,17alfa-dimetil-androst-4-ehe-$d 
8 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL canrenone S5 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS Il S7 CAPITAL Il S9 
0,4 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 7 COMPRESSE IN BLISTER 3 fiale 4 mg/1 ml 
PVC/AL 
CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS Il S7 12 cpr 50 mg #25 mg 
8 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN G.) S5 
12 cpr 50 mg +25 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS Il S7 
8 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 70 COMPRESSE IN BLISTER CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) S5 
PVC/AL 20 cpr 50 mg + 25 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS Il S7 CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) S5 
0,4 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 28 COMPRESSE IN BLISTER 28 cpr 50 mg + 25 mg 
PVC/AL 
CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS Il S7 
30 cpr 50 mg + 25 mg 
0,4 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS Il S7 12 cpr 50 mg +25 mg 
para COMPRESSE SUBLINGUALI 70 COMPRESSE IN BLISTER CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) S5 
/ 60 cpr 50 mg + 25 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS Il S7 
CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
2 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 7 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 50 cpr 50 mg + 25 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS Il S7 CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
2 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 28 COMPRESSE IN BLISTER 100 cpr 50 mg + 25 mg 
PVC/AL 
/ CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS Il S7 20 cpr 50 mg + 25 mg 
2 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
28 cpr 50 mg+25 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS Il S7 
2 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 70 COMPRESSE IN BLISTER CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
PVC/AL 30 cpr 50 mg + 25 mg 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS Il S7 CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
8 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 7 COMPRESSE IN BLISTER 50 cpr 50 mg + 25 mg 
PVC/AL 
CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
BUPRENORFINA SUN Il S7 


2 MG COMPRESSE SUBLINGUALI 7 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 


60 cpr 50 mg + 25 mg 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) S5 
100 cpr 50 mg + 25 mg 


Serie generale - n. 160 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) | S5 CARDICOR Ill P2 
10 cpr 50 mg + 25 mg 56 cpr riv 5 mg 

CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) | S5 CARDICOR Ill P2 
12 cpr 50 mg + 25 mg 60 cpr riv 5 mg 

CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) | S5 CARDICOR Ill P2 
12 cpr 50 mg + 25 mg 90 cpr riv 5 mg 

CARAVEL Ill P2 CARDICOR P2 
28 cpr 6,25 mg 100 cpr riv 5 mg 

CARAVEL Ill P2 CARDICOR P2 
30 cpr 25 mg 20 cpr riv 7,5 mg 

CARDIAZOL PARACODINA Il S6 CARDICOR P2 
gtt os 10 ml 28 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
28 cpr riv 2,5 mg 30 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
30 cpr riv 2,5 mg 50 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
50 cpr riv 2,5 mg 56 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
56 cpr riv 2,5 mg 30 cpr riv 1,25 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
28 cpr riv 1,25 mg 60 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
60 cpr riv 2,5 mg 90 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
90 cpr riv 2,5 mg 50 cpr riv 1,25 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
100 cpr riv 2,5 mg 100 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
20 cpr riv 3,75 mg 20 cpr riv 10 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
28 cpr riv 3,75 mg 28 cpr riv 10 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
30 cpr riv 3,75 mg 30 cpr riv 10 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
50 cpr riv 3,75 mg 50 cpr riv 10 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
56 cpr riv 3,75 mg 56 cpr riv 10 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
60 cpr riv 3,75 mg 60 cpr riv 10 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
90 cpr riv 3,75 mg 90 cpr riv 10 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
100 cpr riv 3,75 mg 100 cpr riv 10 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
20 cpr riv 5 mg 56 cpr riv 1,25 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
20 cpr riv 1,25 mg 60 cpr riv 1,25 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
28 cpr riv 5 mg 90 cpr riv 1,25 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 
30 cpr riv 5 mg 100 cpr riv 1,25 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR P2 


50 cpr riv 5 mg 


20 cpr riv 2,5 mg 
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Serie generale - n. 160 


CARDIOSTENOL Il S7 CARVEDILOLO [A.\W/.P.) Ill P2 
IM 8 fiale 1 ml 100 cpr 12,5 mg 
carfedon (4-fenilpiracetam) Il S6 CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 
10 cpr 25mg 
CARMIAN I S5 
30 cpr 100 mg + 25 mg CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 
14 cpr 25 mg 
CARTEABAK Ill P2 
SIENA CARVEDILOLO [A.\W.P.) Ill P2 
28 cpr 25 mg 
CARTEABAK Ill P2 
1 flacone coll 10 ml 1% CARVEDILOLO (A.W.P.} MEFE 
30 cpr 25 mg 
CARTEABAK Ill P2 
TERERANEGIZIA CARVEDILOLO [A.\V.P.) Ill P2 
10 cpr 3,125 mg 
CARTEABAK Ill P2 
1 flacone coll 10 ml 2% CARVEDILOLO (A.W.P.) MES 
50 cpr 25 mg 
CARTEOL Il P2 
coll 5 ml 1% CARVEDILOLO [A.\W.P.) Il P2 
56 cpr 25 mg 
CARTEOL Il P2 
coll 5 ml 2% CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 
14 cpr 3,125 mg 
CARTEOL Ill P2 
30 monodose coll 0,3 ml 1% CARVEDILOLO (A.\W.P.) MPa 
98 cpr 25 mg 
CARTEOL Ill P2 
30 monodose coll 0,3 ml 2% CARVEDILOLO [A.W.P.) MPS 
100 cpr 25 mg 
carteololo Ill P2 
CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 
carvedilolo Il P2 10 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO [A.\V.P.) Il P2 
14 cpr 6,25 mg 14 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 
28 cpr 6,25 mg 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO [A.\V.P.) Ill P2 
30 cpr 6,25 mg 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO [A.\V.P.) Il P2 
50 cpr 6,25 mg 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO [A.\V.P.) Il P2 
56 cpr 6,25 mg 56 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO [A.\V.P.) Ill P2 
98 cpr 6,25 mg 98 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (A.\V.P.) Il P2 
100 cpr 6,25 mg 100 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (A.\V.P.) Ill P2 
10 cpr 6,25 mg 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO [A.\V.P.) Ill P2 
10 cpr 12,5 mg 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO [A.\V.P.) Il P2 
14 cpr 12,5 mg 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 
28 cpr 12,5 mg 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO [A.\V.P.) Il P2 
30 cpr 12,5 mg 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Il P2 CARVEDILOLO [A.\V.P.) Il P2 
50 cpr 12,5 mg 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO [A.\V.P.) Il P2 
56 cpr 12,5 mg 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO (A.W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO [A.\V.P.) Ill P2 


98 cpr 12,5 mg 


98 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ALTER) P2 
100 cpr 6,25 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
10 cpr 12,5mg 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
14 cpr 12,5mg 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
28 cpr 12,5 mg 50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
30 cpr 12,5 mg 56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
50 cpr 12,5 mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
56 cpr 12,5 mg 10 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
98 cpr 12,5 mg 14 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
30 cpr 3,125 mg 28 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
100 cpr 12,5 mg 30 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
10 cpr 25 mg 50 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW) P2 
14 cpr 25 mg 56 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
28 cpr 25 mg 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
30 cpr 25 mg 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
50 cpr 25 mg 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
56 cpr 25 mg 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
98 cpr 25 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
100 cpr 25 mg 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
50 cpr 3,125 mg 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
56 cpr 3,125 mg 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
98 cpr 3,125 mg 10 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (A.\W.P.) Ill P2 CARVEDILOLO (ARROW/) P2 
100 cpr 3,125 mg 14 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (ACTAVIS ITALY SPA) Ill P2 CARVEDILOLO (DOC GENERICI) P2 
28 cpr 6,25 mg 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (ACTAVIS ITALY SPA) Ill P2 CARVEDILOLO (DOC GENERICI) P2 
30 cpr 25 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (ALMUS) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) P2 
28 cpr 6,25 mg 60 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (ALMUS) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) P2 
30 cpr 25 mg 90 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (ALTER) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) P2 


28 cpr 6,25 mg 


98 cpr 6,25 mg 


10-7-2013 


Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 
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CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) Ill P2 
100 cpr 6,25 mg 150 cpr 25mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) Ill P2 
120 cpr 6,25 mg 200 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO [EG] Ill P2 
150 cpr 6,25 mg 250 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) Ill P2 
5 cpr 6,25 mg 300 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) Ill P2 
200 cpr 6,25 mg 400 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) Ill P2 
250 cpr 6,25 mg 20 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) Ill P2 
300 cpr 6,25 mg 500 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) Ill P2 
400 cpr 6,25 mg 1.000 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) Ill P2 
500 cpr 6,25 mg 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) Ill P2 
1.000 cpr 6,25 mg 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) Ill P2 
5 cpr 25 mg 40 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO [EG] Ill P2 
7 cpr 25 mg 50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (EG) Ill P2 
10 cpr 25 mg 56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (FG) Ill P2 
14 cpr 25 mg 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (FG) Ill P2 
20 cpr 25 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) Ill P2 
28 cpr 25 mg 30 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) Ill P2 
10 cpr 6,25 mg 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) Ill P2 
30 cpr 25 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) Ill P2 
32 cpr 25 mg 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) Ill P2 
14 cpr 6,25 mg 28 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) Ill P2 
40 cpr 25 mg 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) Ill P2 
50 cpr 25 mg 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) Ill P2 
56 cpr 25 mg 56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) Ill P2 
60 cpr 25 mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) Ill P2 
90 cpr 25 mg 28 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) Ill P2 
98 cpr 25 mg 30 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (EG) Ill P2 CARVEDILOLO (GERMED PHARMA) Ill P2 


100 cpr 25 mg 


100 cpr 12,5 mg 
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CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
98 cpr 3,125 mg 14 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
100 cpr 3,125 mg 28 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
14 cpr 3,125 mg 20 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
28 cpr 3,125 mg 28 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL)} Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
30 cpr 3,125 mg 30 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
60 cpr 3,125 mg 50 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
100 cpr 3,125 mg 50 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
250 cpr 3,125 mg 56 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
500 cpr 3,125 mg 60 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
14 cpr 6,25 mg 98 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
20 cpr 6,25 mg 98 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
28 cpr div 6,25 mg 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
30 cpr 6,25 mg 28 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
50 cpr 6,25 mg 30 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
50 cpr 6,25 mg 30 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
20 cpr 3,125 mg 60 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
56 cpr 6,25 mg 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
60 cpr 6,25 mg 250 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
98 cpr 6,25 mg 50 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
98 cpr 6,25 mg 500 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
100 cpr 6,25 mg 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
28 cpr 6,25 mg 20 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
30 cpr 6,25 mg 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
60 cpr 6,25 mg 30 cpr div 25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
100 cpr 6,25 mg 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
250 cpr 6,25 mg 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 


500 cpr 6,25 mg 


56 cpr 25 mg 
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CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
60 cpr 25 mg 250 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
98 cpr 25 mg 500 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
98 cpr 25 mg 60 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 
100 cpr 25 mg 98 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
50 cpr 3,125 mg 14 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
28 cpr 25 mg 28 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
30 cpr 25 mg 30 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
60 cpr 25 mg 10 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
100 cpr 25 mg 50 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
250 cpr 25 mg 56 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
500 cpr 25 mg 98 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
14 cpr 50 mg 100 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
20 cpr 50 mg 10 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
28 cpr 50 mg 14 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
30 cpr 50 mg 28 cpr 6,25 mg flacone 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
50 cpr 50 mg 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
50 cpr 50 mg 50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
56 cpr 3,125 mg 56 pr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
56 cpr 50 mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
60 cpr 50 mg 98 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
98 cpr 50 mg 14 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
98 cpr 50 mg 10 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
100 cpr 50 mg 14s cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
28 cpr 50 mg 28 cpr riv 6,25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
30 cpr 50 mg 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 
60 cpr 50 mg 50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (HEXAL) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 


100 cpr 50 mg 


56 cpr 6,25 mg 


10-7-2013 


Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 
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CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
98 cpr 6,25 mg 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
100 cpr 6,25 mg 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
10 cpr 12,5 mg 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
14 cpr 12,5 mg 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
28 cpr 12,5 mg 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
30 cpr 12,5 mg 30 cpr riv 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
28 cpr 3,125 mg 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
50 cpr 12,5 mg 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
56 cpr 12,5 mg 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
98 cpr 12,5 mg 56 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
100 cpr 12,5 mg 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
10 cpr 12,5 mg 98 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
14 cpr 12,5 mg 100 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (MYLAN G.) P2 
28 cpr 12,5 mg 10 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (PENSA) P2 
30 cpr 12,5 mg 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (PENSA) P2 
50 cpr 12,5 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (RANBAXY) P2 
56 cpr 12,5 mg 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (RANBAXY) P2 
98 cpr 12,5 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (RATIOPHARM) P2 
100 cpr 12,5 mg 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (RATIOPHARM) P2 
30 cpr 3,125 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) P2 
10 cpr 25 mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) P2 
14 cpr 25 mg 120 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) P2 
28 cpr 25 mg 250 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) P2 
50 cpr 3,125 mg 10 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) P2 
1 flacone 30 cpr 25 mg 7 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) P2 
50 cpr 25 mg 14 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (MYLAN G.) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) P2 


56 cpr 25 mg 


7 cpr 6,25 mg 
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Serie generale - n. 160 


CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
10 cpr 6,25 mg 32 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
14 cpr 6,25 mg 250 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
28 cpr 6,25 mg 7 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
30 cpr 6,25 mg 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
32 cpr 6,25 mg 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
50 cpr 6,25 mg 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
56 cpr 6,25 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
60 cpr 6,25 mg 32 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
98 cpr 6,25 mg 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
100 cpr 6,25 mg 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
120 cpr 6,25 mg 60 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
28 cpr 6,25 mg 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
250 cpr 6,25 mg 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
7 cpr 25 mg 120 cpr 25mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
10 cpr 25 mg 50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
14 cpr 25 mg 250 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
28 cpr 25 mg 56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
30 cpr 25 mg 60 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
32 cpr 25 mg 98 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 
50 cpr 25 mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (TEVA) Ill P2 
56 cpr 25 mg 50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (TEVA) Ill P2 
60 cpr 25 mg 56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (TEVA) Ill P2 
98 cpr 25 mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (TEVA) Ill P2 
100 cpr 25 mg 50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (TEVA) Ill P2 
30 cpr 6,25 mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (TEVA) Ill P2 
100 cpr 25 mg 28 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO (SANDOZ) Ill P2 CARVEDILOLO (TEVA) Ill P2 


120 cpr 25 mg 


14 cpr 12,5 mg 
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Serie generale - n. 160 


CARVEDILOLO (TEVA] Il P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
28 cpr 12,5 mg 3.125 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 
CARVEDILOLO (TEVA] Il P2 
30 cpr 12,5 mg CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
3.125 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 
CARVEDILOLO (TEVA] Ill P2 AL/PVC 
SOlepigiz;oa] CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
CARVEDILOLO (TEVA] Il P2 3.125 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN CONTENITORE 
56 cpr 12,5 mg PE 
CARVEDILOLO (TEVA) Il P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
3.125 MG COMPRESSE 98 COMPRESSE IN BLISTER 
100 cpr 12,5 mg AL/PVC 
CARVEDILOLO ITEVA] Iil-Pa CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
50 cpr 12,5 mg 
3.125 MG COMPRESSE 98X1 COMPRESSE IN BLISTER 
CARVEDILOLO (TEVA] Il P2 ARE 
100 cpr 12,5 mg CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
CARVEDILOLO (TEVA] Il P2 3.125 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 
14 cpr 25 mg 
inse CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
CARVEDILOLO:TTEVA] 6.25 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN CONTENITORE 
28 cpr 25 mg PE 
CARVEDILOLO (TEVA] Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
30 cpr 25 mg 6.25 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN CONTENITORE 
PE 
CARVEDILOLO (TEVA] Ill P2 
50 cpr 25 mg CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
6.25 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN CONTENITORE 
CARVEDILOLO (TEVA] Ill P2 PE 
30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
CARVEDILOLO (TEVA]) Ill P2 6.25 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN CONTENITORE 
56 cpr 25 mg PE 
CARVEDILOLO (TEVA) Il P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
100 cpr 25 mg 6.25 MG COMPRESSE 250 COMPRESSE IN CONTENITORE 
PE 
CARVEDILOLO (TEVA] Ill P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
50 cpr 25 mg 
6.25 MG COMPRESSE 500 COMPRESSE IN CONTENITORE 
CARVEDILOLO (TEVA) Ill P2 PE 
100/cpr25[mg CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
CARVEDILOLO (TEVA] Ill P2 6.25 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 
50 cpr 3,125 mg ta 
CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
CARVEDILOLO (TEVA] Ill P2 
6.25 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 
100 cpr 3,125 mg AL/PVC 
CARVEDILOLO (TEVA) Il P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
50 cpr 3,125 mg 6.25 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 
CARVEDILOLO (TEVA] Il P2 A 
100 cpr 3,125 mg CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
3.125 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN CONTENITORE 
CARVEDILOLO (TEVA] Ill P2 PE 
14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
CARVEDILOLO (TEVA] Hi P2 6.25 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
28 cpr 6,25 mg AL/PVC 
CARVEDILOLO (TEVA] Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
30 cpr 6,25 mg 6.25 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 
3.125 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER CARVEDILOLO ANGENERICO di 
AL/PVC 6.25 MG COMPRESSE 50X1 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 
3.125 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER CARVEBILOLO ANGENERICO Pz 
AL/PVC 6.25 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 
CARVEDILOLO ANGENERICO Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO P2 


3.125 MG COMPRESSE 50X1 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 


6.25 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 
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CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
6.25 MG COMPRESSE 98 COMPRESSE IN BLISTER 12.5 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC AL/PVC 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
6.25 MG COMPRESSE 98X1 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN CONTENITORE 
AL/PVC PE 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
6.25 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN CONTENITORE 
AL/PVC PE 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN CONTENITORE 3.125 MG COMPRESSE 250 COMPRESSE IN CONTENITORE 
PE PE 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN CONTENITORE 25 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN CONTENITORE 
PE PE 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN CONTENITORE 25 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN CONTENITORE 
PE PE 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN CONTENITORE 25 MG COMPRESSE 250 COMPRESSE IN CONTENITORE 
PE PE 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
3.125 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN CONTENITORE 25 MG COMPRESSE 500 COMPRESSE IN CONTENITORE 
PE PE 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 250 COMPRESSE IN CONTENITORE 25 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER 
PE AL/PVC 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 500 COMPRESSE IN CONTENITORE 25 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 
PE AL/PVC 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
3.125 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN CONTENITORE 25 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PE AL/PVC 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC AL/PVC 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC AL/PVC 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE 50X1 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC AL/PVC 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC AL/PVC 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC AL/PVC 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 50X1 COMPRESSE IN BLISTER 3.125 MG COMPRESSE 500 COMPRESSE IN CONTENITORE 
AL/PVC PE 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE 98 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC AL/PVC 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE 98X1 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC AL/PVC 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 
12.5 MG COMPRESSE 98 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC AL/PVC 

CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO ANGENERICO P2 


12.5 MG COMPRESSE 98X1 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 


50 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN CONTENITORE 
RE 
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CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN CONTENITORE 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 1000 COMPRESSE IN 
PE FLACONE HDPE 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN CONTENITORE 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 
PE PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN CONTENITORE 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER 
PE PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 250 COMPRESSE IN CONTENITORE 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PE PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 500 COMPRESSE IN CONTENITORE 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PE PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
3.125 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN FLACONE 
AL/PVC HDPE 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
3.125 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 50X1 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 1000 COMPRESSE IN 
AL/PVC FLACONE HDPE 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 98 COMPRESSE IN BLISTER 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 98X1 COMPRESSE IN BLISTER 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
50 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO ANGENERICO Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
3.125 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC PVC/PE/PVDC-AL 
CARVEDILOLO JET (DR REDDY'S) Ill P2 CARVEDILOLO PFIZER Ill P2 
28 cpr div 6,25 mg 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
FLACONE HDPE 
CARVEDILOLO JET (DR REDDY'S) Ill P2 
30 cpr div 25 mg CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Ill P2 
6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
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CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/AL 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/AL 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/AL 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN BLISTER 
FLACONE HDPE PVC/AL 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/AL 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/AL 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/AL 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BLISTER 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
PVC/AL FLACONE HDPE 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
PVC/AL FLACONE HDPE 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN FLACONE 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN 
HDPE FLACONE HDPE 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN FLACONE 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
HDPE FLACONE HDPE 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN FLACONE 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
HDPE FLACONE HDPE 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN FLACONE 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
HDPE FLACONE HDPE 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN FLACONE 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
HDPE FLACONE HDPE 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN FLACONE 14 cpr 6,25 mg 
HDPE 

CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 IENE 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN FLACONE 
HDPE CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 S0/cpue:25/mg 
6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN CARVEDILOLO ZENTIVA II P2 
FLACONE HDPE 50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO ZENTIVA Il Pa 
er COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN FLACONE 56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 CARVEDILOLO ZENTIVA. MSPE 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN FLACONE i] 

IDRE CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 100 cpr 6,25 mg 
ARA RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 

10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO RATIOPHARM ITALIA Il P2 a 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER CARVEDILOLO,ZENTIVA 
PVC/AL 14 cpr 25 mg 
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CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 CARVIPRESS Ill P2 
10 cpr 6,25 mg 56 cpr div 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 CARVIPRESS Ill P2 
28 cpr 25 mg 28 cpr div 12,5 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 CARVIPRESS Ill P2 
30 cpr 25 mg 56 cpr div 12,5 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 CARVIPRESS Ill P2 
14 cpr 6,25 mg 56 cpr div 25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 CARVIPRESS Ill P2 
50 cpr 25 mg 28 cpr div 3,125 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 catina Nota: positività ai tests]pe66 
56 cpr 25 mg 
CELESTONE Il S9 
CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 5 fiale MEV 4mg 1 ml 
98 cpr 25 mg 
CELESTONE CRONODOSE Il S9 
CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 1 fiala lM 1ml 
100 cpr 25 mg 
CELESTONE CRONODOSE Il S9 
CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 3 fiale IM 1 ml 
10 cpr25m 
E 9 celiprololo Ill P2 
CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 _ 
14 cpr 25 mg cetrorelix S4 
CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 CETROTIDE s4 
28 cpr 25 mg 1 fiala 0,25 mg + 1 siringa solv 
CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 CETROTIDE s4 
30 cpr 25 mg 7 flaconcini 0,25 mg + 7 siringhe solv 
CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 CETROTIDE s4 
50 cpr 25 mg 1 flaconcino 3 mg + 1 siringa solv 
CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 chinetazone/quinetazone S5 
SOIRE25,Mg CIBADREX S5 
CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 14 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
29/epn25/ mg CIBADREX S5 
CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 
LOG eprza mg CIBADREX S5 
CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 14 cpr riv 20 mg + 25 mg 
28/cpn6:25,mg CIBADREX S5 
CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 28 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 
S0/cpue.25/mg ciclazodone Il S6 
CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 i i 
ciclesonide Il S9 
50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ZENTIVA Il P2 SICIRISRI Loss 
56 cpr 6,25 mg ciclopentiazide | S5 
CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 ciclotiazide | S5 
98 cpr 6,25 mg 
CLARINASE Il S6 
CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 
14 cpr 120mg+5mgr.m. 
100 cpr 6,25 mg 
clenbuterolo | SI 
CARVEDILOLO ZENTIVA Ill P2 
10 cpr 6,25 mg CLENIL COMPOSITUM Il S9 
inal 200 50 100 
CARVIPRESS Il P2 Cie a 
30 cpr div 25 mg 
CLENIL COMPOSITUM Il S9 
CARVIPRESS Hi P2 sosp nebul 10 fiale 0,8 mg + 1,6 mg 2 
15 cpr div 50 mg mi 
CARVIPRESS Il P2 CLENIL COMPOSITUM Il S9 
14 cpr div 6,25 mg sosp inal 200 erog jet 250 mcg + 100 
mcg 
CARVIPRESS Ill P2 
CLENIL COMPOSITUM Il S9 


28 cpr div 6,25 mg 


sosp inal 200 erog jet 50 mcg + 100 
meg 
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CLENIL COMPOSITUM Il S9 COAPROVEL | S5 
20 fiale 2 ml 0,8 + 1,6 mg 14 cpr riv 300 mg + 25 mg 
CLIPPER Il S9 COAPROVEL | S5 
10 clismi 3 mg 60 ml sosp rett 28 cpr riv 300 mg + 25 mg 
CLIPPER Il S9 COAPROVEL I S5 
10 cpr5mgr.m. 56 cpr riv 300 mg + 25 mg 
CLIPPER Il S9 cocaina Il  S6 
30 cpr 5mgr.m. 
COLIFOAM Il S9 
clobenzorex Il S6 14 dosi schiuma rettale 20,8 g + 14 applicatori 
clobetasone Il S9 COLVER Ill P2 
28 6,25 
clofenamide | S5 — 9 
COLVER Ill P2 
CLOMID | S4 30 cpr 25 mg 
10 cpr 50 mg 
3 COMBIGAN Ill P2 
clomifene BERE coll 5 ml 0,2% + 0,5% 
clopamide I SS COMBIGAN Il P2 
cloprednol Il S9 3 flaconcini collirio 5 ml 0,2% + 0,5% 
COMBISARTAN 
cloranololo Ill P2 sa 
14 cpr 160 mg/25 mg 
CEORDIE SERE COMBISARTAN S5 
20 MG + 12,5 MG 14 
COMPRESSE 28 cpr 160 mg + 25 mg 
COMBISARTAN S5 
clorotiazide Il -S5 56 cpr 160 mg + 25 mg 
cloroxolone | S5 COMBISARTAN S5 
98 cpr 160 mg + 25 mg 
clortalidone | S5 
COMBISARTAN S5 
clortalidone + atenololo | S5 98 cpr 160 mg + 25 mg 
clortalidone + labetololo I S5 COMBISARTAN S5 
14 80 + 12,5 
clortalidone + metoprololo | S5 Sprea SO) 
I COMBISARTAN S5 
clortalidone + oxprenololo | S5 280 cpr 160 mg + 25 mg 
clortalidone + reserpina | S5 COMBISARTAN S5 
CLORTANOL | S5 280 cpr 160 mg + 25 mg 
30 cpr 100 mg + 25 mg COMBISARTAN S5 
clostebol (4-Chloro-17beta-hydroxyandrost-4-en-3-one) I SI Lepanto 2509] 
clostebol + neomicina | SI COMBBARION SI 
28 cpr 320 mg + 12,5 mg 
COAPROVEL | 
i COMBISARTAN S5 
84 cpr riv 300 mg + 25 mg 
56 cpr 320 mg + 12,5 mg 
COAPROVEL | 
SÌ COMBISARTAN S5 
98 cpr riv 300 mg + 25 mg 
98 cpr 320 mg + 12,5 mg 
COAPROVEL | 
SS COMBISARTAN S5 
56 cpr riv 300 mg + 25 mg 
280 cpr 320 mg + 12,5 mg 
COAPROVEL | 
Sa COMBISARTAN S5 
28 cpr 150 mg + 12,5 mg 
56 x 1 cpr 320 mg + 12,5 mg 
COAPROVEL | 
Sì COMBISARTAN S5 
56 cpr 150 mg + 12,5 mg 
98 x 1 cpr 320 mg + 12,5 mg 
COAFHOVEL l.95 COMBISARTAN S5 
98 cpr 150 mg + 12,5 mg ‘ 
280 x 1 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
COAPROVEL | 
99 COMBISARTAN S5 
28 cpr 300 mg + 12,5 mg 
14 cpr 320 mg/25 mg 
COAPROVEL | 
Sì COMBISARTAN S5 
56 cpr 300 mg + 12,5 mg 
28 cpr 320 mg + 25 mg 
COAPROVEL I 
o COMBISARTAN S5 


98 cpr 300 mg + 12,5 mg 


28 cpr 80 mg + 12,5 mg 
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COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
56 cpr 320 mg + 25 mg 100 cpr riv 2,5 mg 

COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
98 cpr 320 mg + 25 mg 20 cpr riv 3,75 mg 

COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
280 cpr 320 mg + 25 mg 28 cpr riv 3,75 mg 

COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
56 x 1 cpr 320 mg + 25 mg 30 cpr riv 3,75 mg 

COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
98 x 1 cpr 320 mg + 25 mg 50 cpr riv 3,75 mg 

COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
280 x 1 cpr riv 320 mg + 25 mg 56 cpr riv 3,75 mg 

COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
7 cpr 320 mg + 12,5 mg 60 cpr riv 3,75 mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR P2 
7 cpr 320 mg +25 mg 90 cpr riv 3,75 mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR P2 
14 cpr 160 mg/12,5 mg 100 cpr riv 3,75 mg 

COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
28 cpr 160 mg + 12,5 mg 28 cpr riv 1,25 mg 

COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
56 cpr 160 mg + 12,5 mg 20 cpr riv 5 mg 

COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
98 cpr 160 mg + 12,5 mg 28 cpr riv 5 mg 

COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
98 cpr 160 mg + 12,5 mg 30 cpr riv 5 mg 

COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
280 cpr 160 mg + 12,5 mg 50 cpr riv 5 mg 

COMBISARTAN | S5 CONGESCOR P2 
280 cpr 160 mg + 12,5 mg 56 cpr riv 5 mg 

CONBRIZA | S4 CONGESCOR P2 
28 cpr riv 20 mg 60 cpr riv 5 mg 

CONBRIZA | S4 CONGESCOR P2 
84 cpr riv 20 mg 90 cpr riv 5 mg 

CONCOR Ill P2 CONGESCOR P2 
28 cpr 10 mg 100 cpr riv 5 mg 

CONCOR Ill P2 CONGESCOR P2 
28 cpr 5 mg 20 cpr riv 7,5 mg 

CONDIUREN | S5 CONGESCOR P2 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 28 cpr riv 7,5 mg 

CONDIUREN | S5 CONGESCOR P2 
28 cpr 20 mg + 12,5 mg 30 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR Ill P2 CONGESCOR P2 
30 cpr riv 2,5 mg 50 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR Ill P2 CONGESCOR P2 
50 cpr riv 2,5 mg 30 cpr riv 1,25 mg 

CONGESCOR Ill P2 CONGESCOR P2 
20 cpr riv 1,25 mg 56 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR Ill P2 CONGESCOR P2 
56 cpr riv 2,5 mg 60 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR Ill P2 CONGESCOR P2 
60 cpr riv 2,5 mg 90 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR Ill P2 CONGESCOR P2 


90 cpr riv 2,5 mg 


100 cpr riv 7,5 mg 


280 (10 x 28) cpr 160 mg +25 mg 


280 (20 x 14) cpr 160 mg + 12,5 mg 
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CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
20 cpr riv 10 mg 280 (20 x 14) cpr 160mg +25 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
28 cpr riv 10 mg 14 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
30 cpr riv 10 mg 28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
50 cpr riv 10 mg 56 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
56 cpr riv 10 mg 98 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
60 cpr riv 10 mg 280 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
90 cpr riv 10 mg 56 x 1 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
100 cpr riv 10 mg 98 x 1 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
50 cpr riv 1,25 mg 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
100 cpr riv 1,25 mg 280 x 1 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
56 cpr riv 1,25 mg 14 cpr riv 320 mg + 25 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
60 cpr riv 1,25 mg 28 cpr riv 320 mg + 25 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
90 cpr riv 1,25 mg 56 cpr riv 320 mg + 25 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
20 cpr riv 2,5 mg 98 cpr riv 320 mg + 25 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
28 cpr riv 2,5 mg 280 cpr riv 320 mg + 25 mg 
CONGESCOR Ill P2 CORIXIL S5 
28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL DA 2,5 56 x 1 cpr riv 320 mg + 25 mg 
MG 
CORIXIL S5 
CONGESCOR Ill P2 98 x 1 cpr riv 320 mg + 25 mg 
28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL DA 5 
MG CORIXIL S5 
CORDIAX Ill P2 280 x 1 cpr riv 320 mg + 25 mg 
28 cpr riv 200 mg CORIXIL S5 
CORGARD Ill P2 7 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
30 cpr 80 mg CORIXIL S5 
corifollitropina alfa | S2 eprrivi320mgpi43mg 
CORIXIL S5 
CORIXIL | S5 
14 cpr 160 mg +12,5 mg 
14 cpr 160 mg + 25 mg 
CORIXIL S5 
CORIXIL I S5 x 
28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
28 cpr riv 160 mg + 25 mg 
CORIXIL S5 
CORIXIL | S5 
56 cpr 160 mg + 12,5 mg 
14 cpr riv 80 mg + 12,5 mg 
CORIXIL S5 
CORIXIL | S5 
98 cpr 160 mg + 12,5 mg 
56 (4x 14) cpr 160 mg + 25 mg 
CORIXIL S5 
CORIXIL I S5 
98 cpr 160 mg + 12,5 mg 
98 (7 x 14) cpr 160 mg + 25 mg 
CORIXIL S5 
CORIXIL | S5 
280 (10 x 28) cpr 160 mg + 12,5 mg 
98 (98 x 1) cpr 160 mg +25 mg 
CORIXIL S5 
CORIXIL | S5 


56 x 1 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 


30 cps 200 mg 
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CORLOPAM Il S6 COTAREG S5 
1 fiala 20mg2 ml 98 x 1 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
CORLOPAM Il S6 COTAREG S5 
1 fiala 50mg5ml 280x1 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
cortisone Il S9 COTAREG S5 
14 cpr riv 320 mg/25m 
cortivazolo Il S9 2 ci = 
COTAREG S5 
CORTOLAN Il S9 28 cpr riv 320 mg + 25 mg 
10 cpr 20 mg 
COTAREG S5 
CORTONE ACETATO (I.C.I. RENDE) Il S9 56 cpr riv 320 mg + 25 mg 
20 cpr 25 mg 
COTAREG S5 
COSOPT Il P2 98 cpr riv 320 mg + 25 mg 
collirio 5 ml 2% + 0,5% 
COTAREG S5 
GOSOFT Il P2 280 cpr riv 320 mg + 25 mg 
collirio 2% + 3 flaconcini 5 ml 0,5% 
COTAREG S5 
COSOPT Il P2 56 x 1 cpr riv 320 mg + 25 mg 
collirio 2% + 6 flaconcini 5 ml 0,5% 
COTAREG S5 
COSORE il _P2 98 x 1 cpr riv 320 mg + 25 mg 
collirio 2% + 0,5% 1 flacone 5 ml 
COTAREG S5 
COTAREG I SS 280x1 cpr riv 320 mg + 25 mg 
98 UD cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
COTAREG S5 
COTAREG I SS 7 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
280 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
COTAREG S5 
COTAREG I SS 7 cpr riv 320 mg + 25 mg 
280 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
COTAREG S5 
COTAREG I SS 14 cpr riv 160 mg/12,5 mg 
14 cpr riv 
COTAREG S5 
COTAREG I SS 28 cpr 160 mg + 12,5mg 
14 cpr riv 160 mg/25 mg 
COTAREG S5 
COTAREG I SS 56 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
28 cpr riv 160 mg + 25 mg 
COTAREG S5 
COTAREG I SS 98 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 
56 cpr riv 160 mg + 25 mg 
cropropamide Il S6 
COTAREG | S5 
98 cpr riv 160 mg + 25 mg crotetamide Il S6 
COTAREG | S5 crotetamide + cropropamide Il S6 
98 cpr riv 160mg+25m 
- —— CURCIX IM pa 
COTAREG I S5 28 cpr div 6,25 mg 
280 cpr riv 160mg+25m 
D SAREI CURCIX I Pa 
COTAREG | S5 30 cpr div 25 mg 
280 cpr riv 160 mg + 25 mg 
CUSIMOLOL Ill P2 
COTAREG I S5 coll 5 ml 0,25% 
14 cpr riv 320 mg/12,5m 
Li si 2) CUSIMOLOL Ill P2 
COTAREG | S5 coll 5 ml 0,5% 
28 cpr riv 320 mg + 12,5mg 
DACRIOSOL S5 
COTAREG I S5 coll 10 ml 0,1%+ 0,3% 
56 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 
DACRIOSOL S5 
COTAREG I S5 30 monod coll 0,4 ml 0,1% + 
98 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 0,3% 
COTAREG | S5 DAMIDE SS 
280 cpr riv 320 mg + 12,5 mg 50 cps 2,5 mg 
COTAREG | S5 DANATROL SI 
28 cpr 80 mg + 12,5 mg 30 cps 100 mg 
COTAREG I S5 DANATROL SI 
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DANATROL SI DELAPRIDE | S5 
30 cps 50 mg 28 cpr 30 mg + 2,5 mg 
danazolo SI delta1-androstene-3,17-dione (5alfa-androst-1-ene-3,17-diorle) S1 
darbepoetina S2 delta1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolQ1 
DECADRON S9 DELTACORTENE Il S9 
10 cpr 0,5 mg 10 cpr5mg 
DECADRON S9 DELTACORTENE Il S9 
10 cpr 0,75 mg 20 cpr 5 mg 
DECADRON S9 DELTACORTENE FORTE Il S9 
1 fiala 1 ml 4 mg/1 ml 10 cpr 25 mg 
DECADRON S9 DELTACORTENESOL Il S9 
1 fiala 2 ml 8 mg 3 fiale 10 mg + 3 fiale 1 ml 
DECADURABOLIN SI DELTACORTENESOL Il S9 
IM 1 fiala 25mg1 ml 3 fiale 25 mg + 3 fiale 1 ml 
DECADURABOLIN SI DELTAEXTANE S4 
IM 1 siringa 50 mg 1 ml 25 MG COMPRESSE RIVESTITE 10 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVDC/PVC/PVDC 
DECAPEPTYL S2 
1 fiala 3,75 mg+ 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa DELTABNIANE s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE 15 COMPRESSE IN BLISTER 
DECAPEPTYL S2 AL/PVDC/PVC/PVDC 
7 fiale 0,1 mg +7 fiale solv DELTAEXTANE s4 
DECAPEPTYL s2 25 MG COMPRESSE RIVESTITE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
1 fiala 11,25 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa ARTRITE 
DEFLAN s9 DELTAEXTANE S4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE 90 COMPRESSE IN BLISTER 
Locprema AL/PVDC/PVC/PVDC 
DEFLAN s9 DELTAEXTANE S4 
Le eprisomg 25 MG COMPRESSE RIVESTITE 105 COMPRESSE IN BLISTER 
DEFLAN s9 AL/PVDC/PVC/PVDC 
os gtt 13 ml 22,75 mg/ml DELTAEXTANE S4 
DEFLAN S9 25 MG COMPRESSE RIVESTITE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVDC/PVC/PVDC 
os gtt 8 ml 22,75 mg/ml 
l s DELTAEXTANE S4 
denazacore 9 25 MG COMPRESSE RIVESTITE 20 COMPRESSE IN BLISTER 
DEFLAZACORT (EG) S9 AMEMDCIENGIENDE 
10 cpr 30 mg DELTAEXTANE S4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE 120 COMPRESSE IN BLISTER 
DEFLAZACORT (EG) S9 AL/PVDC/PVC/PVDC 
10 cpr 6 mg 
DELTARINOLO Il S6 
DEFLAZACORT (EG) S9 spray nasale 15 ml flacone 
10 cpr 30 mg 
DEPALGOS Il S7 
DEFLAZACORT (FG) S9 14 cpr riv 5 mg + 325 mg 
10 cpr 6 mg 
DEPALGOS Il S7 
DEFLAZACORT (IPSO PHARMA) S9 28 cpr riv 5 mg + 325 mg 
10 cpr 6 mg 
DEPALGOS Il S7 
DEFLAZACORT (IPSO PHARMA) S9 56 cpr riv 5 mg + 325 mg 
10 cpr 30 mg 
DEPALGOS Il S7 
DEFLAZACORT (PHARMEG] S9 14 cpr riv 10 mg + 325 mg 
10 cpr 6 mg 
DEPALGOS Il S7 
DEFLAZACORT (PHARMEG] Se) 28 cpr riv 10 mg + 325 mg 
10 cpr 30 mg 
DEPALGOS Il S7 
deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil&ih 56 cpr riv 10 mg + 325 mg 
deidroepiandrosterone (dhea) + estradiolo | SI DEPALGOS Il S7 
deidroepiandrosterone (dhea; 3beta-idrossi-androst-5-ene-17-o6é) la leperivizo mg t:325)mMg 
DEPALGOS Il S7 
DELAPRIDE | S5 _ 
28 cpr riv 20 mg + 325 mg 
28 cpr 30 mg + 1,25 mg 
DEPALGOS Il S7 


56 cpr riv 20 mg + 325 mg 
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DEPOMEDROL Il S9 DESMOPRESSINA (ACTAVIS) | S5 
1 fiala 40 mg 1 ml + 1 siringa 10 cpr 0,2 mg 

DEPOMEDROL Il S9 DESMOPRESSINA (PH&T) | S5 
3 fiale 40 mg 1 ml + 3 siringhe 30 cpr 0,1 mg 

DEPOMEDROL Il S9 DESMOPRESSINA (PH&T) I S5 
1 fiala 1 ml + 1 siringa 30 cpr 0,2 mg 

DEPOMEDROL Il S9 desonide Il S9 


3 fiale 1 ml + 3 siringhe n 
desossicortone Il S9 


DEPOMEDROL Il S9 


Ifi par desossimetiltestosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-ene-17b@à- 
iala 2 ml + 1 siringa 


desametasone Il S9 destrano S5 
DESAMETASONE (BIOLOGICI ITALIA) Il S9 destromoramide Il S7 
PEUT DHEA [vedi "deidroepiandrosterone') SI 
DESAMETASONE (BIOLOGICI ITALIA Il S9 
{ ! diamorfina (eroina) Il S7 
1 fiala 8 mg/2 mg 
DESAMETASONE (BIOLOGICI ITALIA) Il S9 DIAMOX S5 
10 fiale 4mg 1 ml 12:6pr:250,m9 
DESAMETASONE (BIOLOGICI ITALIA) Il 9 E e 
5 fiale 8 mg/2 ml diidrotestosterone (17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) SI 
DESAMETASONE (HOSPIRA]) Il S9 DILATREND Il P2 
3 fiale IM EV 4 mg 30 cpr div 25 mg 
DESAMETASONE (HOSPIRA]) Il S9 DILATREND Il p2 
1 fiala MEV8mg2 ml 15 cpr div 50 mg 
desmopressina | S5 DILATREND Ill P2 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) I S5 LSicpue:z=mg 
15 cpr 0,2 mg DILATREND Ill P2 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) I S5 DEVO] 
20 cpr 0,2 mg DILATREND Il P2 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) I S5 POGIOZITE] 
30 cpr 0,2 mg DILATREND Ill P2 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) | S5 ZS/cpAiz:> mg 
60 cpr 0,2 mg DILATREND Il P2 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) I S5 SOI IE] 
90 cpr 0,2 mg DILATREND Il P2 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) I S5 OGNOME] 
100 cpr 0,2 mg DILATREND Il P2 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) I S5 ASCA lama 
10 cpr 0,1 mg DILATREND Il P2 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) | S5 SOepue SENI 
250 cpr 0,2 mg DILATREND Il P2 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) I S5 GIONE] 
15 cpr0,1 mg DILATREND Il P2 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) | S5 FAMEICOMERESSE 2) 
COMPRESSE 
20 cpr 0,1 mg 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) I S5 dimetilamfetamina Il S6 
30 cpr 0,1 mg 
dimetofrina Il S6 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) I S5 
COETOI TE DINAPRES I S5 
28 cpr 30 mg + 1,25 mg 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) I S5 
90 cpr0,1 mg DINAPRES I S5 
28 cpr 30 mg + 2,5 mg 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) I S5 
100 cpr 0,1 mg DIRAHIST Il S9 
24 cps2mg+ 1mg 
DESMOPRESSINA (ACTAVIS) I S5 
250 cpr 0,1 mg DIRETIF I S5 


25 fiale 2 ml 10 mg/ml 


5 fiale 10mg2ml 


collirio 1 flaconcino 20 mg/ml + 5 mg/ml 
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DIRETIF | S5 DOPAMINA (GALENICA SENESE) Il S6 
25 fiale 5 ml 10 mg/ml 50 fiale 10 mg 2 ml 
DISUFEN Il S7 DOPAMINA (GALENICA SENESE) Il S6 
5 fiale EV 1 ml 50 mcg/ml 5 fiale 50 mg 10 ml 
DISUFEN Il S7 DOPAMINA (GALENICA SENESE) Il S6 
5 fiale 5 ml 50 mcg/ml 50 fiale 50 mg 10ml 
DISUFEN Il S7 DOPAMINA (HOSPIRA) Il S6 
5 fiale 20 ml 50 mcg/ml 10 fiale EV 200 mg 
DIUBE | S5 DOPAMINA (HOSPIRA) Il S6 
28 cpr riv 100 mg + 25 mg 10 fiale EV 400 mg 
DIUBE | S5 DOPAMINA (HOSPIRA) Il S6 
28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 10 fiale EV 200 mg 5 ml 
DIUREK | S5 DOPAMINA (HOSPIRA) Il S6 
20 cpr riv 100 mg 100 fiale EV 200 mg 5 ml 
DIUREMID Il S5 dorzolamide S5 
14 cpr div 10 mg 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ACTAVIS Ill P2 
DIUREMID I S5 collirio 1 flaconcino 20 mg/ml + 5 mg/ml 
5 fiale EV 10mg2ml 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO DOC GENERICI Ill P2 
DIUREMID I S5 collirio 1 flaconcino 20 mg/ml + 5 mg/ml 
1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG Ill P2 
DIUREMID | S5 collirio 1 flaconcino 20 mg/ml + 5 mg/ml 
28 cpr 2,5 mg 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO FDC PHARMA Ill P2 
DIURESIX I S5 collirio 1 flaconcino 20 mg/ml + 5 mg/ml 
14 cpr div 10 mg 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS Ill P2 
DIURESIX I S5 collirio 1 flaconcino 20 mg/ml + 5 mg/ml 
5 fiale EV 10mg2ml 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA Ill P2 
DIURESIX | S5 collirio 1 flaconcino 20 mg/ml + 5 mg/ml 
1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ACTAVIS Ill P2 
DIURESIX I S5 collirio 3 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 
28 cpr 2,5 mg 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ACTAVIS Ill P2 
dobutamina Il S6 collirio 6 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 
DOBUTAMINA (BIOINDUSTRIA) Il S6 DORZOLAMIDE E TIMOLOLO DOC GENERICI Ill P2 
1 flaconcino EV 20 ml collirio 3 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 
DOBUTAMINA (HOSPIRA}) Il S6 DORZOLAMIDE E TIMOLOLO DOC GENERICI Ill P2 
1 flaconcino EV 250 mg 20 ml collirio 6 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 
DOLOPROCT Il S9 DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG Ill P2 
crema rettale 10 g collirio 3 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 
DOLOPROCT Il S9 DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG Ill P2 
crema rettale 15g collirio 6 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 
DOLOPROCT Il S9 DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS Ill P2 
crema rettale 30 g collirio 3 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 
dopamina Il S6 DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS Ill P2 
collirio 6 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 
DOPAMINA (BIOLOGICI ITALIA) Il S6 
10 fiale 200 mg 5 ml DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA Ill P2 
collirio 3 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 
DOPAMINA (GALENICA SENESE) Il S6 
1 fiala 10mg2 ml DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA Ill P2 
collirio 6 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 
DOPAMINA (GALENICA SENESE) Il S6 
1 fiala 50 mg 10 ml DORZOLAMIDE TIMOLOLO ([SANDOZ) Ill P2 
collirio 5 ml 20 mg/ml + 5 mg/ml 
DOPAMINA (GALENICA SENESE) Il S6 
5 fiale 10mg2 ml DORZOLAMIDE TIMOLOLO (SANDOZ) Ill P2 
collirio 3 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 
DOPAMINA (GALENICA SENESE) Il S6 
5 fiale 50 mg 10 ml DORZOLAMIDE TIMOLOLO (SANDOZ) Ill P2 
collirio 6 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 
DOPAMINA (GALENICA SENESE) Il S6 
DORZOLAMIDE TIMOLOLO HEXAL Ill P2 
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DORZOLAMIDE TIMOLOLO HEXAL Ill P2 EFEDRINA CLORIDRATO (GALENICA SENESE) Il S6 
collirio 3 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 1 fiala 25mg1ml 
DORZOLAMIDE TIMOLOLO HEXAL Ill P2 EFEDRINA CLORIDRATO (GALENICA SENESE) Il S6 
collirio 6 flaconcini 20 mg/ml + 5 mg/ml 5 fiale 10mg1ml 
DORZOLAMIDE/TIMOLOLO (TEVA) Ill P2 EFEDRINA CLORIDRATO (GALENICA SENESE) Il S6 
collirio 5 ml 20 mg + 5 mg/ml 5 fiale 25mg1ml 
DORZOLAMIDE/TIMOLOLO (TEVA) Ill P2 EFEDRINA CLORIDRATO (MONICO) Il S6 
collirio 2 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 5 fiale 25mg1ml 
DORZOLAMIDE/TIMOLOLO (TEVA) Ill P2 EFEDRINA CLORIDRATO (SALF) Il S6 
collirio 3 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 5 fiale 10mg1ml 
DORZOLAMIDE/TIMOLOLO (TEVA) Ill P2 EFEDRINA CLORIDRATO (SALF) Il S6 
collirio 6 flaconcini 20 mg + 5 mg/ml 50 fiale 10 mg 1 ml 
DOSBEROTEC I S3 EFEDRINA CLORIDRATO (SALF) Il S6 
soluz inal 100 mcg 10 ml 5 fiale 25mg1ml 
DOSBEROTEC | S3 EFEDRINA CLORIDRATO (SALF) Il S6 
gtt os/inal 20 ml 0,1% 50 fiale 25 mg 1 ml 
DOXIPROCT Il S9 EFFENTORA Il S7 
pom rettale 20 g 28 cpr oromucosali 800 mcg 
dronabinolo Il S8 EFFENTORA Il S7 
4 cpr oromucosali 100 mcg 
DROPTIMOL Ill P2 
coll 5 ml 0,25% EFFENTORA Il S7 
28 cpr oromucosali 100 mcg 
DROPTIMOL Ill P2 
coll 5 ml 0,5% EFFENTORA Il S7 
DROPTIMOL Il Pe 4 cpr oromucosali 200 mcg 
TG 25 monodose coll 0,2 ml 0,25% EFFENTORA Il S7 
28 cpr oromucosali 200 mcg 
DROPTIMOL Ill P2 
TG 25 monodose coll 0,2 ml 0,5% EFFENTORA Il S7 
5 5 7 4 cpr oromucosali 400 mcg 
drostanolone (2alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-ohe)S1 
EFFENTORA Il S7 
DUOTRAY Il P2 28 cpr oromucosali 400 mcg 
collirio 40 mcg/ml + 5 mg/ml 
EFFENTORA Il S7 
DUOTRAV Il P2 4 cpr oromucosali 600 mcg 
3 flaconcini collirio 40 mcg/ml + 5 mg/ml 
EFFENTORA Il S7 
DUOTRAY Il P2 28 cpr oromucosali 600 mcg 
6 flaconcini 40 mcg/ml + 5 mg/ml 
EFFENTORA Il S7 
DUOVENT I S3 4 cpr oromucosali 800 mcg 
UDV 20 fiale aerosol 4 ml 
EFFORTIL Il S6 
DUOVENT I S3 20 cpr 5 mg 
soluzione da nebulizzare 250 mcg/ml + 500 mcg/mi flaconcino 20 ml 
EFFORTIL Il S6 
DUROGESIC Il S7 os gtt 15 90,75 mg/g 
3 cerotti transd 25 mcg/ora matrice 
EFFORTIL Il S6 
DUROGESIE I_S7 IM EV 6 fiale 10 mg 1 ml 
3 cerotti transd 50 mcg/ora matrice 
EFFORTIL Il S6 
DUROGESIC Il S7 gtt os 15 90,75% 
3 cerotti transd 75 mcg/ora matrice 
EFFORTIL Il S6 
DUROGESIC Il S7 
20 cpr 5 mg 
3 cerotti transd 100 mcg/ora matrice 
E FERIRE: EGIBREN Il S6 
efedrina Nota: positività ai tests per conceritrasiò SENNO 
efedrina + argento vitellinato Il S6 EGIBREN Il S6 
efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza Il S6 tSicparvatomg) 
EGIBREN Il S6 
efedrina + nafazolina Il S6 
os soluz 10 flaconcini 10 mg 
EFEDRINA CLORIDRATO (GALENICA SENESE) Il S6 ELEKTRA | S5 


1 fiala 10mg1 ml 


98 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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ELEKTRA | S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) S5 
100 cpr 20 mg + 12,5 mg 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELEKTRA | S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) S5 
200 cpr 20 mg + 12,5 mg 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELEKTRA | S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) S5 
250 cpr 20 mg + 12,5 mg 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELEKTRA | S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) S5 
10 cpr 20 mg + 12,5 mg 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELEKTRA | S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELEKTRA | S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) S5 
20 cpr 20 mg + 12,5 mg 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELEKTRA | S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) S5 
28 cpr 20 mg + 12,5 mg 28 cpr 20 + 12,5 mg 

ELEKTRA I S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) S5 
30 cpr 20 mg + 12,5 mg 30 cpr 20 + 12,5 mg 

ELEKTRA I S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) S5 
50 cpr 20 mg + 12,5 mg 49 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELEKTRA | S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) S5 
56 cpr 20 mg + 12,5 mg 50 cpr 20 + 12,5 mg 

ELEKTRA | S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) S5 
60 cpr 20 mg + 12,5 mg 50 x 1 cpr 20 mg + 12,5mg 

ELEKTRA | S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) S5 
90 cpr 20 mg + 12,5 mg 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELIGARD | S2 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 
1 siringa 7,5mg 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELIGARD | S2 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 
1 siringa 22,5 mg 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELIGARD | S2 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (FG) S5 
1 siringa 7,5 mg + kit 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELIGARD | S2 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (FIDIA) S5 
1 siringa 22,5 mg + kit 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELIGARD Il S2 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED ) S5 
iniet sir + sir 45 mg kital 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELIGARD | S2 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN GENERICS) S5 
iniet sir + sir 45 mg kit 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELONVA I S2 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN GENERICS) S5 
1siringa preriempita 100MCG 0,5mI 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ELONVA | S2 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN GENERICS) S5 
siringa preriempita 150MCG 0,5ml 30 cpr 20 + 12,5 mg 

EMORRIL Il S9 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN GENERICS) S5 
10 supp 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 

EMORRIL Il S9 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE CHIESI S5 
crema rettale 40 g 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

EMOSINT | S5 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
10 fiale IM EV SC 4 mcg 0,5 ml 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

EMOSINT | S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
10 fiale IM EV SC 20 mcg 1 ml 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY] | S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ALMUS) | S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (AWP) S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ANGENERICO) | S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (AWP) S5 


84 cpr 20 + 12,5 mg 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (AWP) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
30 cpr 20 mg + 12,5 mg 200 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (AWP) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
50 cpr 20 mg + 12,5 mg 250 cpr 20mg+6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (AWP) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
100 cpr 20 mg + 12,5 mg 500 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
10 cpr 20 mg + 12,5 mg 1.000 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
98 cpr 20 mg + 12,5 mg 14 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
200 cpr 20 mg + 12,5 mg 20 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
250 cpr 20 mg + 12,5 mg 28 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 30 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
20 cpr 20 mg + 12,5 mg 40 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
28 cpr 20 mg + 12,5 mg 50 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
30 cpr 20 mg + 12,5 mg 56 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
50 cpr 20 mg + 12,5 mg 60 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (FIDIA) S5 
56 cpr 20 mg + 12,5 mg 50 cpr 20 + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) S5 
60 cpr 20 mg + 12,5 mg 100 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) S5 
90 cpr 20 mg + 12,5 mg 20 cpr 20 mg +6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) S5 
70 cpr 20mg+6 mg 14 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) S5 
80 cpr 20 mg + 6 mg 28 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) S5 
90 cpr 20 mg + 6 mg 30 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) S5 
10 cpr 20 mg +6 mg 49 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) S5 
98 cpr 20 mg + 6 mg 49 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG] S5 
100 cpr 20 mg +6 mg 50 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) S5 
112 cpr 20mg+6mg 50 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) S5 
200 cpr 20 mg + 6 mg 98 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL AG) S5 
250 cpr 20mg+6 mg 100 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 
500 cpr 20mg+6 mg 84 cpr 20 + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 
1.000 cpr 20 mg +6 mg 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 


100 cpr 20 mg + 6 mg 


98 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
100 cpr 20 mg + 12,5 mg 14 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
10 cpr 20 mg + 12,5 mg 20 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 28 cpr 20 mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
20 cpr 20 mg + 12,5 mg 30 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
28 cpr 20 + 12,5 mg 49 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
30 cpr 20 + 12,5 mg 49 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
49 cpr 20 mg + 12,5 mg 50 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
50 cpr 20 + 12,5 mg 50 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
50 x 1 cpr 20mg + 12,5mg 98 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
60 cpr 20 mg + 12,5 mg 100 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
28 cpr 20 mg + 12,5 mg 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
30 cpr 20 mg + 12,5 mg 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
84 cpr 20 mg + 12,5 mg 300 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
90 cpr 20 mg + 12,5 mg 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
100 cpr 20 mg + 12,5 mg 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
50 cpr 20 mg + 12,5 mg 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
10 cpr 20 mg + 12,5 mg 49 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
20 cpr 20 mg + 12,5 mg 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
28 cpr 20 mg + 12,5 mg 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) S5 ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
30 cpr 20 mg + 12,5 mg 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) S5 ENANTONE S2 
49 cpr 20 mg + 12,5 mg 1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) S5 ENANTONE S2 
50 cpr 20 mg + 12,5 mg 1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) S5 ENANTONE DIE S2 
60 cpr 20 mg + 12,5 mg 1 flaconcino SC 14 dosi 1 mg + 14 siringhe 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ GMBH) S5 ENEFIN S5 
98 cpr 20 mg + 12,5 mg 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 ENSOR S5 


100 cpr 20 mg + 6 mg 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


1 siringa 30.000 UI 1 ml 


1 siringa tamp fosf 20.000 UI1 ml 
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ENTOCIR Il S9 EPORATIO S2 
50 cps3 mgr.m. 1 siringa 30.000 UI 1 ml 
ENTOCIR Il S9 EPORATIO S2 
100 cps3 mgr.p. 4 siringhe 30.000 UI 1 ml 
ENULID | S5 EPORATIO S2 
14 cpr riv 15 mg 4 siringhe 30.000 UI 1 ml 
EOLUS | S3 EPORATIO S2 
sosp inal 100 dosi 12 mcg 6 siringhe 30.000 UI 1 ml 
epanololo Ill P2 EPORATIO S2 
soa N 5 6 siringhe 30.000 UI 1 ml 
epi-diidrotestosterone (17alfa-idrossi-5alfa-androstan-3-one]l S1 
_ _ _ EPORATIO S2 
epitestosterone (17alfa-idrossi-androst-4-ene-3-one) | SI 6 siringhe 2.000 UI 0,5 ml 
eplerenone I S5 EPORATIO s2 
epoetina alfa (eritropoietina alfa) | S2 OSE ZITTI 
epoetina beta (eritropoietina beta) | S2 FPORATO se 
6 siringhe 3.000 UI 0,5 ml 
epoetina delta (eritropoietina delta) | S2 EPORATIO se 
epoetina gamma (eritropoietina gamma) I S2 6 siringhe 3.000 UI 0,5 ml 
epoetina omega (eritropoietina omega) Il S2 EPORATIO s2 
6 siringhe 4.000 UI 0,5 ml 
epoetina teta (eritropoietina teta) | S2 
EPORATIO S2 
epoetina zeta | S2 6 siringhe 4.000 UI 0,5 ml 
EPORATIO | S2 EPORATIO S2 
6 siringhe 1.000 UI 0,5 ml 6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml 
EPORATIO | S2 EPREX S2 
6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml 1 siringa tamp fosf 1.000 UI 0,5 ml 
EPORATIO | S2 EPREX S2 
1 siringa 10.000 UI 1 ml 1 siringa tamp fosf 2.000 UI 0,5 ml 
EPORATIO | S2 EPREX S2 
1 siringa 10.000 UI 1 ml 1 siringa tamp fosf 3.000 UI 0,3 ml 
EPORATIO | S2 EPREX S2 
4 siringhe 10.000 UI 1 ml 1 siringa tamp fosf 4.000 UI 0,4 ml 
EPORATIO | S2 EPREX S2 
4 siringhe 10.000 UI 1 ml 1 siringa tamp fosf 10.000 UI 1 ml 
EPORATIO I S2 EPREX S2 
6 siringhe 10.000 UI 1 ml 1 fiala 40.000 UI 1 ml 
EPORATIO | S2 EPREX S2 
6 siringhe 10.000 UI 1 ml 4 fiale 40.000 Ul/ml 1 ml 
EPORATIO | S2 EPREX S2 
1 siringa 20.000 UI 1 ml 6 fiale 40.000 UI/ml 1 ml 
EPORATIO I S2 EPREX S2 
1 siringa 20.000 UI 1 ml 1 siringa EV SC 5.000 UI 0,5 ml 
EPORATIO | S2 EPREX S2 
4 siringhe 20.000 UI 1 ml 1 siringa EV SC 6.000 UI 0,6 ml 
EPORATIO | S2 EPREX S2 
4 siringhe 20.000 UI 1 ml 1 siringa EV SC 8.000 UI 0,8 ml 
EPORATIO | S2 EPREX S2 
6 siringhe 20.000 UI 1 ml 1 siringa tamp fosf 40.000 UI 1 ml 
EPORATIO | S2 EPREX S2 
6 siringhe 1.000 UI 0,5 ml 4 siringhe tamp fosf 40.000 UI 1 ml 
EPORATIO | S2 EPREX S2 
6 siringhe 20.000 UI 1 ml 6 siringhe tamp fosf 40.000 UI 1 ml 
EPORATIO 1 S2 EPREX S2 
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EPREX | S2 EVISTA S4 
4 siringhe tamp fosf 20.000 UI 1 ml 100 cpr riv 60 mg 
EPREX | S2 EXEMELABA S4 
6 siringhe tamp fosf 20.000 UI 1 ml 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 
EPREX | S2 
1 siringa 30.000 UI 0,75 ml EXEMELABA s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
EPREX I s2 AL/PVC 
4 siringhe 30.000 UI 0,75 ml EXEMELABA s4 
EPREX | S2 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 40 COMPRESSE IN BLISTER 
6 siringhe 30.000 UI 0,75 ml PARE 
EPTADONE Il S7 EXEMELABA s4 
5 fiale IM 10 mg 1 mi 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 
EPTADONE Il S7 EXEMELABA sa 
os.soluz 20 mg 20 mil 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
EPTADONE Il S7 AME 
os soluz 10 mg 20 ml EXEMELABA S4 
EPTADONE Il S7 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC 
os soluz 5 mg 20 ml 
exemestane S4 
EPTADONE Il S7 
os soluz 40 mg 40 ml EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE S4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 15 COMPRESSE IN BLISTER 
EPTADONE Il S7 PVC/PVDC/AL 
scir 80 ml 1 mg/ml 
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE S4 
eptaminolo Il S6 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
EQUITON Il P2 
collirio 5 ml 1% EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
ERISTROL | S4 PVC/PVDC/AL 
28 cpr riv 1 mg 
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE S4 
eroina (vedi "diamorfina") Il S7 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
ESIDREX | S5 
20 EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE S4 
cpr 25 mg 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
esmololo Il P2 PVC/PVDC/AL 
esoprenalina | S3 EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE S4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BLISTER 
etamivan Il S6 PVC/PVDC/AL 
etilamfetamina Il S6 EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
etilefrina Il S6 PVC/PVDC/AL 
etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17alfa-olo) I SI EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE S4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 120 COMPRESSE IN BLISTER 
etiocolanolone I SI PVC/PVDC/AL 
etozolina | S5 EXEMESTANE ACTAVIS S4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 
EUPRES I S5 AL/PVC/ 
21 cpr 100mg+25mg 
EXEMESTANE ACTAVIS S4 
EUPRES MITE I S5 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
21 cpr50mg+25mg AL/PVC/ 
EVERVENT I S3 EXEMESTANE ACTAVIS S4 
60 cps polv inal 12 mcg + erogatore 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 40 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC/ 
EVERVENT I S3 
EXEMESTANE ACTAVIS S4 
100 cps polv 12 mcg + erogatore 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 
EVISTA | S4 AL/PVC/ 
Le cpnaiSo mg EXEMESTANE ACTAVIS s4 
EVISTA I S4 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
. AL/PVC/ 
28 cpr riv 60 mg 
EXEMESTANE ACTAVIS 4 
EVISTA | S4 S 
: 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
84 cpr riv 60 mg AL/PVC/ 
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EXEMESTANE DOC GENERICI | S4 EXEMESTANE RATIOPHARM s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL AL/PVC/PVDC 

EXEMESTANE HIKMA | S4 EXEMESTANE RATIOPHARM s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 15 COMPRESSE IN BLISTER AL- 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVDC/PVC-PVDC AL/PVC/PVDC 

EXEMESTANE HIKMA I S4 EXEMESTANE RATIOPHARM s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER AL- 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVDC/PVC-PVDC AL/PVC/PVDC 

EXEMESTANE HIKMA I S4 EXEMESTANE RATIOPHARM s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER AL- 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BLISTER 
PVDC/PVC-PVDC AL/PVC/PVDC 

EXEMESTANE HIKMA I S4 EXEMESTANE RATIOPHARM s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
AL-PVDC/PVC-PVDC AL/PVC/PVDC 

EXEMESTANE MYLAN GENERICS I S4 EXEMESTANE RATIOPHARM s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 120 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL AL/PVC/PVDC 

EXEMESTANE MYLAN GENERICS I S4 EXEMESTANE SANDOZ s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 15 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 15 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC-ALU 

EXEMESTANE MYLAN GENERICS I S4 EXEMESTANE SANDOZ s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC-ALU 

EXEMESTANE MYLAN GENERICS I S4 EXEMESTANE SANDOZ s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC-ALU 

EXEMESTANE MYLAN GENERICS I S4 EXEMESTANE SANDOZ s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC-ALU 

EXEMESTANE MYLAN GENERICS I S4 EXEMESTANE SANDOZ s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC-ALU 

EXEMESTANE MYLAN GENERICS I S4 EXEMESTANE SANDOZ s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC-ALU 

EXEMESTANE MYLAN GENERICS I S4 EXEMESTANE SANDOZ s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 120 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC-ALU 

EXEMESTANE RANBAXY | S4 EXEMESTANE SANDOZ s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 15 COMPRESSE IN BLISTER 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 120 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC-ALU 

EXEMESTANE RANBAXY I S4 EXEMESTANE TEVA s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 10 cpr riv 25 mg 
PVC/PVDC/AL 

EXEMESTANE ZENTIVA s4 

EXEMESTANE RANBAXY I S4 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL 
PVC/PVDC/AL 

EXEMESTANE ZENTIVA s4 

EXEMESTANE RANBAXY I S4 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL 
PVC/PVDC/AL 

EXEMESTANE ZENTIVA s4 

EXEMESTANE RANBAXY I S4 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL 
PVC/PVDC/AL 

EXEMESTANE ZENTIVA s4 

EXEMESTANE RANBAY I S4 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 (30X1) COMPRESSE 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 120 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 

EXEMESTANE RATIOPHARM I S4 EXTROPLEX s4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 15 COMPRESSE IN BLISTER 28 cpr riv 1 mg 
AL/PVC/PVDC 

EXTROPLEX s4 


EXEMESTANE RATIOPHARM 


25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 
AL/PVC/PVDC 


| S4 
20 COMPRESSE IN BLISTER 


30 cpr riv 1 mg 
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Serie generale - n. 160 


FARESTON | S4 fentanil Il S7 
30 cpr 60 mg 
FENTANIL (HEXAL) Il S7 
FARESTON | S4 10 cerotti transd 50 mcg/ora 
100 cpr 60 mg 
FENTANIL (HEXAL) Il S7 
FASLODEX | S4 14 cerotti transd 50 mcg/ora 
1 siringa IM 5 ml + 1 ago 
FENTANIL (HEXAL) Il S7 
FASTJEKT Il S6 3 cerotti transd 25 mcg/ora 
AD 1 siringa 0,33 mg 
FENTANIL (HEXAL) Il S7 
FASTJEKT Il S6 20 cerotti transd 50 mcg/ora 
BB 1 siringa 0,165 mg 
FENTANIL (HEXAL) Il S7 
fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte Growth Factot, H&F 5 cerotti transd 75mcg/ora 
fattore di crescita di derivazione piastrinica (Platelet-Derived Gr®9v FENTANIL (HEXAL) Il S7 
E ne n We 7 cerotti transd 75 mcg/ora 
fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) I S2 
î A : n FENTANIL (HEXAL) Il S7 
fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vascular-EndotheliàI G84 Tocscaltansi simona 
fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGR? FENTANIL (HEXAL) Il S7 
fattori di crescita meccanici (Mechano Growth factors, MGF9) S2 LAS Bi ansd o meg/ora 
FENTANIL (HEXAL Il 7 
FEMARA | S4 l ! è 
= 20 cerotti transd 75 mcg/ora 
30 cpr riv 2,5 mg 
FENTANIL (HEXAL Il S7 
FEMARA | S4 { i 
n 3 cerotti transd 100 mcg/ora 
100 cpr riv 2,5 mg 
FENTANIL (HEXAL Il S7 
FEMIPRES PLUS | S5 { i 
x 5 cerotti transd 100 mcg/ora 
14 cpr riv 15 mg 
FENTANIL (HEXAL Il S7 
FENAMIDE | S5 { i 
7 cerotti transd 100 mcg/ora 
20 cpr 50 mg 
FENTANIL (HEXAL Il S7 
fenbutrazato Il S6 { i 
10 cerotti transd 100 mcg/ora 
enna TS6 FENTANIL (HEXAL) Il S7 
fencamina Il S6 14 cerotti transd 100 mcg/ora 
fendimetrazina Il S6 FENTANIL (HEXAL) Il S7 
20 cerotti transd 100 mcg/ora 
fenetillina Il S6 
FENTANIL (HEXAL) Il S7 
fenfluramina Il S6 5 cerotti transd 25mcg/ora 
fenmetrazina Il S6 FENTANIL (HEXAL) Il S7 
3 cerotti transd 75 mcg/ora 
fenoldopam Il S6 
FENTANIL (HEXAL) Il S7 
fenoterolo I S3 7 cerotti transd 25 mcg/ora 
fenoterolo + ipratropio bromuro I S3 FENTANIL (HEXAL) Il S7 
fenprometamina Il S6 10 cerotti transd 25 mcg/ora 
FENTANIL (HEXAL) Il S7 
fenproporex Il S6 n 
14 cerotti transd 25 mcg/ora 
fenquizone I SS FENTANIL (HEXAL) Il S7 
FENTALGON Il S7 20 cerotti transd 25 mcg/ora 
3 cerotti transd 25 mcg/ora FENTANIL (HEXAL) II S7 
FENTALGON Il S7 3 cerotti transd 50 mcg/ora 
3 cerotti transd 50 mcg/ora FENTANIL (HEXAL) Il S7 
FENTALGON Il S7 5 cerotti transd 50 mcg/ora 
3 cerotti transd 75 mcg/ora FENTANIL (HEXAL) II S7 
FENTALGON Il S7 7 cerotti transd 50 mcg/ora 
3 cerotti transd 100 mcg/ora FENTANIL (HEXAL) II S7 
FENTALIM Il S7 7 cerotti 50 mcg/ora 
5 fiale EV 10 ml 0,5 mg/ml FENTANIL (HEXAL) Il S7 
FENTANEST Il S7 10 cerotti 50 mcg/ora 
5 fiale EV IM 0,1 mg 2 ml FENTANIL (HEXAL) Il S7 


14 cerotti 50 mcg/ora 
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FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
20 cerotti 50 mcg/ora 20 cerotti transd 75 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
3 cerotti 25 mcg/ora 3 cerotti transd 100 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
5 cerotti 50 mcg/ora 5 cerotti transd 100 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
3 cerotti 75 mcg/ora 10 cerotti transd 100 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
5 cerotti 75 mcg/ora 20 cerotti transd 100 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
7 cerotti 75 mcg/ora 4 cerotti transd 25 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
10 cerotti 75 mcg/ora 3 cerotti transd 25 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
14 cerotti 75 mcg/ora 4 cerotti transd 50 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
20 cerotti 75 mcg/ora 4 cerotti transd 75 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
5 cerotti 75 mcg/ora 5 cerotti transd 25 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
3 cerotti 100 mcg/ora 4 cerotti transd 100 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
5 cerotti 100 mcg/ora 2 cerotti 12 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
7 cerotti 100 mcg/ora 3 cerotti 12 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
10 cerotti 100 mcg/ora 4 cerotti 12 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
5 cerotti 25 mcg/ora 5 cerotti 12 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
14 cerotti 100 mcg/ora 8 cerotti 12 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
20 cerotti 100 mcg/ora 10 cerotti 12 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
5 cerotti 100 mcg/ora 16 cerotti 12 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
7 cerotti 25 mcg/ora 20 cerotti 12 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
10 cerotti 25 mcg/ora 16 cerotti transd 25 mcg 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
14 cerotti 25 mcg/ora 16 cerotti transd 50 mcg 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
20 cerotti 25 mcg/ora 16 cerotti transd 75 mcg 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
5 cerotti 25 mcg/ora 10 cerotti transd 25 mcg/ora 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
3 cerotti 50 mcg/ora 16 cerotti transd 100 mcg 

FENTANIL (HEXAL) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
5 cerotti 50 mcg/ora 20 cerotti transd 25 mcg/ora 

FENTANIL (RATIOPHARM) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 
5 cerotti transd 75 mcg/ora 3 cerotti transd 50 mcg/ora 

FENTANIL (RATIOPHARM) S7 FENTANIL (RATIOPHARM) Il S7 


10 cerotti transd 75 mcg/ora 


5 cerotti transd 50 mcg/ora 
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FENTANIL (RATIOPHARM) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
10 cerotti transd 50 mcg/ora 7 cerotti 50 mcg/ora 

FENTANIL (RATIOPHARM) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
20 cerotti transd 50 mcg/ora 10 cerotti 50 mcg/ora 

FENTANIL (RATIOPHARM) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
3 cerotti transd 75 mcg/ora 14 cerotti 50 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
10 cerotti transd 50 mcg 20 cerotti 50 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
14 cerotti transd 50 mcg 5 cerotti 50 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
20 cerotti transd 50 mcg 3 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
3 cerotti transd 75 mcg/ora 5 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
3 cerotti transd 25 mcg/ora 7 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
5 cerotti transd 75 mcg 10 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
7 cerotti transd 75 meg 3 cerotti 25 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
10 cerotti transd 75 mcg 14 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
14 cerotti transd 75 mcg 20 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
20 cerotti transd 75 mcg 5 cerotti 25 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
3 cerotti transd 100 mcg/ora 5 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
5 cerotti transd 100 mcg 3 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
7 cerotti transd 100 mcg 5 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
10 cerotti transd 100 mcg 7 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
14 cerotti transd 100 mcg 10 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
20 cerotti transd 100 mcg 14 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
5 cerotti transd 25 mcg 20 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
7 cerotti transd 25 meg 5 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
10 cerotti transd 25 mcg 16 cerotti 25 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
14 cerotti transd 25 mcg 16 cerotti 50 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
20 cerotti transd 25 mcg 16 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
3 cerotti transd 50 mcg/ora 16 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 
5 cerotti transd 50 mcg 7 cerotti 25 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANIL (SANDOZ) Il S7 


7 cerotti transd 50 meg 


10 cerotti 25 mcg/ora 
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FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
14 cerotti 25 mcg/ora 3 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
20 cerotti 25 mcg/ora 5 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
5 cerotti 25 mcg/ora 1 cerotto 25 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
3 cerotti 50 mcg/ora 10 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL (SANDOZ) S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
5 cerotti 50 mcg/ora 16 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
5 cerotti transd 75 mcg/ora 20 cerotti 75 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
10 cerotti transd 75 mcg/ora 1 cerotto 100 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
20 cerotti transd 75 mcg/ora 3 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
3 cerotti transd 100 mcg/ora 5 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
5 cerotti transd 100 mcg/ora 10 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
10 cerotti transd 100 mcg/ora 16 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
20 cerotti transd 100 mcg/ora 20 cerotti 100 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
3 cerotti transd 25 mcg/ora 3 cerotti 25 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
5 cerotti transd 25 mcg/ora 5 cerotti 25 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
10 cerotti transd 25 mcg/ora 10 cerotti 25 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
20 cerotti transd 25 mcg/ora 16 cerotti 25 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
3 cerotti transd 50 mcg/ora 20 cerotti 25 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
5 cerotti transd 50 mcg/ora 1 cerotto 50 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
10 cerotti transd 50 mcg/ora 3 cerotti 50 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL (MYLAN) Il S7 
20 cerotti transd 50 mcg/ora 5 cerotti 50 mcg/ora 

FENTANIL ZENTIVA S7 FENTANYL-HAMELN Il S7 
3 cerotti transd 75 mcg/ora 50 MCG/ML 1 FIALA SOLUZIONE INIETTABILE DA 2 

ML 

FENTANYL (HAMELN PHARM. GmbH) S7 

5 fiale EV 100 mcg 2 ml FENTANYL-HAMELN Il S7 
50 MCG/ML 1 FIALA SOLUZIONE INIETTABILE DA 10 

FENTANYL (HAMELN PHARM. GmbH) S7 ML 
SIMaiest 0 mi 50/meg/mi FENTATIENIL Il S7 

FENTANYL (MYLAN) S7 5 fiale EV 5 ml 50 mcg/ml 
10 cerotti 50 mcg/ora FENTATIENIL Il S7 

FENTANYL (MYLAN) S7 5 fiale EV ED 1 ml 
16 cerotti 50 mcg/ora FENTATIENIL Il S7 

FENTANYL (MYLAN) S7 5 fiale EVED 20 ml 
20 cerotti 50 mcg/ora fentermina Il S6 

FENTANYL (MYLAN) S7 

FENVEL Il S7 


1 cerotto 75 mcg/ora 


3 cerotti 25 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 


3 cerotti transd 75 mcg/ora 


4 cerotti 100 mcg/ora 
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FENVEL S7 FENVEL Il S7 
4 cerotti 25 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 4 cerotti 75 mcg/ora 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
5 cerotti 25 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 5 cerotti 75 mcg/ora 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
8 cerotti 25 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 8 cerotti 75 mcg/ora 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
10 cerotti 25 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 10 cerotti 75 mcg/ora 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
16 cerotti 25 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 16 cerotti 75 mcg/ora 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
20 cerotti 25 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 20 cerotti 75 mcg/ora 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
1 cerotto 50 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 1 cerotto 75 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
1 cerotto 25 mcg/ora 3 cerotti 75 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
3 cerotti 50 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 4 cerotti 75 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
4 cerotti 50 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 5 cerotti 25 mcg/ora 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
3 cerotti transd 25 mcg/ora 5 cerotti 75 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
5 cerotti 50 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 8 cerotti 75 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
8 cerotti 50 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 10 cerotti 75 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
10 cerotti 50 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 16 cerotti 75 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
16 cerotti 50 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 20 cerotti 75 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
20 cerotti 50 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 1 cerotto 100 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
1 cerotto 50 mcg/ora 3 cerotti 100 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
3 cerotti transd 50 mcg/ora 4 cerotti 100 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
4 cerotti 50 mcg/ora 5 cerotti 100 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
5 cerotti 50 mcg/ora 8 cerotti 100 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
8 cerotti 50 mcg/ora 10 cerotti 100 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
10 cerotti 50 mcg/ora 16 cerotti 100 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
16 cerotti 50 mcg/ora 20 cerotti 100 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
4 cerotti 25 mcg/ora 8 cerotti 25 mcg/ora 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
20 cerotti 50 mcg/ora 1 cerotto 100 mcg/ora 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 
1 cerotto 75 mcg/ora 3 cerotti transd 100 mcg/ora 

FENVEL S7 FENVEL Il S7 


—.:399 — È 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
FENVEL S7 fluprednisone Il S9 
5 tti 100 
cerotti mcg/ora FLUSS | S5 
FENVEL S7 20 cpr 40 mg + 25 mg 
8 tti 100 
SPOSA MIE, fluticasone Il S9 
FENVEL S7 x 
10 cerotti 100 meg/ora fluticasone + salmeterolo Il S9 
FENVEL S7 foledrina Il S6 
16 cerotti 100 mcg/ora follitropina alfa s2 
FENVEL S7 
follitropina alfa + lutropina alfa S2 
20 cerotti 100 mcg/ora 
i i 2 
FENVEL S7 follitropina beta Sì 
10 cerotti 25 mcg/ora FORADIL S3 
FENVEL ST polv 30 cps 12 mcg + inal 
16 cerotti 25 mcg/ora FORADIL S3 
FENVEL S7 60 cps 12 mcg polv inal 
20 cerotti 25 mcg/ora FORADIL S3 
FENVEL S7 soluz inal 100 dosi 12 mcg 
1 cerotto 25 mcg/ora c/chiusura a prova di bambino formebolone (2-formil-11alfa,17beta-diidrossi-17alfa-metil-ahdr8st 
FERTIPEPTIL S2 formestan S4 
7 siringhe 0,1 mg/1 ml 
formocortal Il S9 
FERTIPEPTIL S2 
28 siringhe 0,1 mg 1 ml FORMODUAL S3 
FLANTADIN s9 soluz inal 120 erog 100/6 mcg 
10 cpr 6mg FORMODUAL S3 
FLANTADIN s9 soluz inal 180 erog 100/6 mcg 
10 cpr 30 mg formoterolo Nota: concentrazioni di formoterolo nèlle$t 
FLANTADIN S9 FORMOTEROLO (EG) S3 
gtt os 13 ml 22,75 mg/ml 60 cps 12 mcg + erogatore 
FLEBOCORTID S9 FORMOTEROLO (EG) S3 
3 fiale 25 mg + 3 fiale solv 2 ml 100 cps 12 meg 
FLEBOCORTID S9 FORMOTEROLO [VIATRIS) S3 
1 fiala 100 mg + 1 fiala solv 2 ml 10 cartucce 60 dosi 12 mcg polv inal 
FLEBOCORTID S9 FORMOTEROLO [VIATRIS) S3 
EV 1 fiala 500 mg + 1 fiala solv 5 ml 60 dosi 6 mcg polv inal 
FLEBOCORTID S9 FORMOTEROLO [VIATRIS) S3 
EV 1 fiala 1g+1 fiala solv 10 ml 1 cartuccia 60 dosi 
FLEXBUMIN S5 FORMOTEROLO [VIATRIS) S3 
24 sacche 50ml 200 g/l 2 cartucce 60 dosil 
FLEXBUMIN S5 FORMOTEROLO [VIATRIS) S3 
12 sacche 100 ml 250 g/l 3 cartucce 60 dosi 
FLEXBUMIN S5 FORMOTEROLO [VIATRIS) S3 
12 sacche 100 ml 200 g/i 10 cartucce 60 dosi 
FLEXBUMIN S5 FORMOTEROLO [VIATRIS) S3 
24 sacche 50ml 250 g/l 60 dosi 12 mcg polv inal 
fludrocortisone S9 FORMOTEROLO [(VIATRIS) S3 
flunisolide s9 1 cartuccia 60 dosi 12 mcg polv inal 
Gru FORMOTEROLO [VIATRIS) S3 
Munisplidessalbutamolo S9 2 cartucce 60 dosi 12 mcg polv inal 
fluocinolone s9 FORMOTEROLO (VIATRIS) s3 
fluocortolone s9 3 cartucce 60 dosi 12 mcg polv inal 
n È formoterolo + beclometasone S3 
fluocortolone+cincocaina S9 
fluorometolone s9 formoterolo + budesonide S3 
FOROTAN S3 


fluossimesterone (9alfa-fluoro-17alfa-metil-11beta,17beta-diidr6ss 


60 cps polv inal 12 mcg + erogatore 
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FOROTAN | S3 FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
100 cps 12 mcg polv inal + 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 
erogatore 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
FORTASINT I S3 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
60 cps polv inal 12 mcg + erogatore 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
FORTASINT | S3 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 
100 cps polvere 12 mcg + erogatore 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
FORTIDOSE Ill P2 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 
collirio 5 flaconcini 0,2 ml 1% r.p. 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
FORTIDOSE Ill P2 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 
coll 30 flaconcini 0,2 ml 1% r.p. 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
FORTIDOSE Ill P2 200 cpr 20 mg + 12,5 mg 
coll 30 flaconcini 0,2 ml 2% r.p. 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
FORTIDOSE Ill P2 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 
collirio 5 flaconcini 0,2 ml 2% r.p. 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
FORTINOL Ill P2 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 
coll flaconcino 3 ml 1% r.p. 
FOSTER S3 
FORTINOL Ill P2 soluz inal 120 erog 100/6 mcg 
coll flaconcino 3 ml 2% r.p. 
FOSTER S3 
FORTINOL Il P2 soluz inal 180 erog 100/6 mcg 
coll 3 flaconcino 3 ml 2% r.p. 
FOSTIMON S2 
FORZAAR I SS 1 fiala 75 UI + 1 fiala solv 1 ml 
14 cpr riv 100 mg + 25 mg 
FOSTIMON S2 
FORZAAR I SS 1 fiala 150 UI + 1 fiala solv 
28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
FOSTIMON S2 
FOSICOMBI I SS 5 fiale 75 Ul + 5 fiale 1 ml 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSTIMON S2 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) | S5 10 fiale 75 UI + 10 fiale solv 1 ml 
20 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSTIMON S2 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) | S5 5 fiale 150 Ul + 5 fiale 1 ml 
30 cpr 20 mg + 12,5 mg 
FOSTIMON S2 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) | S5 10 fiale 150 Ul + 10 fiale 1 ml 
50 cpr 20 mg + 12,5 mg 
fulvestran S4 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) | S5 
100 cpr 20 mg + 12,5 mg furazabolo (17alfa-metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]-5alfa-antro$Sta 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) | S5 furfenorex Il S6 
10 20 11125. 
Sprentte 9 furosemide S5 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) | S5 
14 epr 20mg + 125 mg FUROSEMIDE (ANGENERICO) S5 
20 cpr 500 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) | S5 
FUROSEMIDE (BIOLOGICI ITALIA LABORAT.) S5 
60 cpr 20 mg + 12,5 mg 
5 fiale 20mg2ml 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) | S5 
EAST FUROSEMIDE (DOC GENERICI) S5 
20 cpr 500 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) | S5 
30 cpr 20 mg + 12,5 mg FUROSEMIDE (DOC GENERICI) S5 
30 cpr 25 mg 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) | S5 
50/cpr 20 mg + 12,5 mg FUROSEMIDE (FISIOPHARMA) S5 
5 fiale 20mg2 ml 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) | S5 
100 cpr 20 mg +12,5 mg FUROSEMIDE (FISIOPHARMA) S5 
10 fiale 20mg2ml 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) I S5 
FUROSEMIDE (FISIOPHARMA) S5 
10 cpr 20 + 12,5 mg 
50 fiale 20 mg 2 ml 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) | S5 
FUROSEMIDE (FISIOPHARMA) S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
100 fiale 20 mg 2ml 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 
FUROSEMIDE (GALENICA SENESE) S5 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


1 fiala 20 mg 2 ml 
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FUROSEMIDE (GERMED PHARMA) | S5 GENOTROPIN S2 
20 cpr 500 mg 5 tubofiale 12 mg 
FUROSEMIDE (GERMED PHARMA] | S5 GENOTROPIN S2 
30 cpr 25 mg 1 tubofiala 5,3 mg 
FUROSEMIDE (HEXAL) | S5 GENOTROPIN MINI S2 
20 cpr 500 mg 7 tubofiale SC 0,2 mg 
FUROSEMIDE (HEXAL) | S5 GENOTROPIN MINI S2 
5 fiale EV 250 mg 25ml 7 tubofiale SC 0,4 mg 
FUROSEMIDE (HEXAL) | S5 GENOTROPIN MINI S2 
5 fiale EV 20mg2ml 7 tubofiale SC 0,6 mg 
FUROSEMIDE (ITALFARMACO) | S5 GENOTROPIN MINI S2 
30 cpr 25 mg 7 tubofiale SC 0,8 mg 
FUROSEMIDE (ITALFARMACO) | S5 GENOTROPIN MINI S2 
5 fiale 20mg2ml 7 tubofiale SC 1 mg 
FUROSEMIDE {(LAB.FARM.MILANESE) I S5 GENOTROPIN MINI S2 
30 cpr 25 mg 4 tubofiale SC 1,2 mg 
FUROSEMIDE (MYLAN G.) I S5 GENOTROPIN MINI S2 
20 cpr 500 mg 4 tubofiale SC 1,4 mg 
FUROSEMIDE (MYLAN G.) | S5 GENOTROPIN MINI S2 
30 cpr 25 mg 4 tubofiale SC 1,6 mg 
FUROSEMIDE (MYLAN G.) | S5 GENOTROPIN MINI S2 
5 fiale 20 mg/2 ml 4 tubofiale SC 1,8 mg 
FUROSEMIDE (MYLAN G.) | S5 GENOTROPIN MINI S2 
5 flaconcini 250 mg 25 ml 4 tubofiale SC 2 mg 
FUROSEMIDE (SALF) | S5 GENTIPRESS S5 
5 fiale 20mg2ml 14 cpr 20 mg + 6 mg 
FUROSEMIDE (SALF) | S5 gestrinone SI 
50 fiale 20 mg 2 ml 
GHRH FERRING S2 
FUROSEMIDE TEVA | S5 1 fiala 50 mcg + 1 fiala solv 1 ml 
500 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL GLAUTIMOL P2 
coll flaconcino polv 100 mg + 25 mg + flacone solv 5 ml 
FUROSEMIDE TEVA | S5 
500 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER glicerolo S5 
PVC/PVDC/AL 
GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.)]  S5 
FUROSEMIDE TEVA I SS 10% + 0,9% Sodio cloruro 100 ml 
500 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.)]  S5 
9, 0, i 
FUROSEMIDE TEVA | S5 10% + 0,9% Sodio cloruro 50 ml 
500 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.)]  S5 
RUSARIEISIAE 10% + 0,9% Sodio cloruro 250 ml 
FUROSEMIDETEVA I 55 GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.) |  S5 
500 MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER 10% + 0,9% Sodio cloruro 100 ml 
PVC/PVDC/AL 
FUROSEMIDE TEVA | S5 GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.)]  S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro 250 ml 
500 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
ARMI GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.)|  S5 
FUROSEMIDE TEVA | S5 10% + 0,9% Sodio cloruro 500 ml 
500 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER GLICEROLO CON SODIO CLORRURO(BIOINDUSTRIA L.I.M.)|  S5 
PVC/PVDC/AL 
10% + 0,9% Sodio cloruro 50 ml 
GANFORT Ill P2 
se GLICEROLO CON SODIO CLORURO (EUROSPITAL) S5 
collirio 300 mcg/ml + 5 mg/ml 
1 flacone 500 ml 
GANFORT Ill P2 
DR GLICEROLO CON SODIO CLORURO (LDB) S5 
3 flaconcini 300 mcg/ml + 5 mg/ml 
10% + 0,9% Sodio cloruro 50 ml 
ganirelix I S4 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (LDB) S5 
GENOTROPIN | S2 10% + 0,9% Sodio cloruro 100 ml 
Jitubofiata}l amg GLICEROLO CON SODIO CLORURO {LDB) S5 


10% + 0,9% Sodio cloruro 250 ml 
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GLICEROLO CON SODIO CLORURO (LDB} S5 GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro 500 ml 20 flaconi 500 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (LDB} S5 GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro 1.000 ml 24 flaconi 500 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 GLICEROLO CON SODIO CLORURO(GALENICA SENESE) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro sacca 50 ml 10% + 0,9% Sodio cloruro 250 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 GLICEROLO CON SODIO CLORURO(GALENICA SENESE) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro sacca 100 ml 10% + 0,9% Sodio cloruro 500 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 GLICEROLO CON SODIO CLORURO(GALENICA SENESE) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro flacone 50 ml 10% + 0,9% Sodio cloruro sacca 250 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 GLICEROLO CON SODIO CLORURO(GALENICA SENESE) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro sacca 250 ml 10% + 0,9% Sodio cloruro sacca 500 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 GLICEROLO CON SODIO CLORURO(PANPHARMA) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro sacca 500 ml 10% + 0,9% Sodio cloruro 250 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 GLICEROLO CON SODIO CLORURO([PANPHARMA) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro sacca 1000 ml 10% + 0,9% Sodio cloruro 500 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 GLICEROLO CON SODIO CLORURO[(SALF) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro flacone 100 ml 10% + 0,9% Sodio cloruro 250 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 GLICEROLO CON SODIO CLORURO(SALF) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro flacone250 ml 10% + 0,9% Sodio cloruro 500 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 GLICINA MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro flacone 500 ml 1 sacca 3.000 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 GLICINA MANNITOLO ([GALENICA SENESE) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro 50 ml in sacca 100 ml 1 sacca 5.000 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 GLIPRESSINA S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro 100 ml in sacca 250 ml 1 MG/5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE 5 
FLACONCINI + 5 FIALE SOLVENTE 5 ML 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 
10% + 0,9% Sodio cloruro 250 ml in sacca 500 ml GLIPRESSINA SS 
0,1 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 5 FIALE DA 8,5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 ML 
10% + 0,9% Sodio cloruro 500 ml in sacca 1000 ml i 
gonadorelina s2 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (MONICO) S5 , ur 
x gonadotropina corionica (NCG) S2 
10% + 0,9% Sodio cloruro flacone 1000 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (NOVASELECT) S5 GONALF s2 
1fl 10 fiale polvere SC 150 UI + 10 fiale solvente 1 ml 
lacone 250 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (NOVASELECT) S5 GONALE s2 
1 flacone 500 ml 1 flaconcino SC 37,5 Ul + 1 flaconcino solvente 1 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (NOVASELECT) S5 GONALF S2 
È 5 flaconcini SC 37,5 UI + 5 flaconcini 1 ml 
24 flaconi 250 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO (NOVASELECT) S5 GONARE s2 
20 flaconi 500 ml 1 flaconcino SC 1050 UI + 1 siringa 2 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) S5 GONALE S2 
10% + 0,9% Sodio cloruro flacone 250 ml aes Stinger 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) S5 SONALE s2 
10% + 0,9% Sodio cloruro flacone 500 ml tata con nos eis Vi atistringaltimi 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) S5 GONALE S2 
1 flacone 500 ml 10% 5 flaconcini SC 75 UI + 5 siringhe 1 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) S5 SONALE s2 
1 10 flaconcini SC 75 UI + 10 siringhe 1 ml 
sacca 500 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) S5 GONALE DE 
1 5 fiale polvere SC 75 UI + 5 fiale solvente 1 ml 
sacca 1.000 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) S5 SONALS s2 
1 flacone 250 ml 1 cartuccia SC 300 UI/0,5 ml 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO(FRESENIUS KABI) S5 GONALE S2 


24 flaconi 250 ml 


1 cartuccia SC 450 Ul/0,75 ml 


20 sacche 500 ml 6 g/100 ml 


npl 25 5 penne 3 ml 100UI/ml 
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GONALF | S2 HAESSTERIL S5 
1 cartuccia SC 900 UI/1,5 ml 30 sacche 250 ml 10 g/100 ml 
GONALF |l S2 HAESSTERIL S5 
10 fiale polvere SC 75 UI + 10 fiale solvente 1 ml 20 sacche 500 ml 10 g/100 ml 
GONAPEPTYL DEPOT | S2 HAESSTERIL S5 
1 siringa IM SC 3,75 mg + 1 fiala solv 1 flacone EV 500 ml 6 g/100 ml 
GONAPEPTYL DEPOT | S2 HAESSTERIL S5 
3 siringhe 3,75 mg 1 flacone EV 250 ml 10 g/100 ml 
GONASI HP | S2 HAESSTERIL S5 
IM SC 1 fiala 10.000 UI + 1 fiala 1 ml 1 flacone EV 500 ml 10 g/100 ml 
GONASI HP | S2 HAESSTERIL S5 
IM SC 3 fiale 250 UI/1 ml + 3 fiale solvente 1 ml 20 sacche 250 ml 6 g/100 ml 
GONASI HP | S2 hCG (vedi "gonadotropina corionica") S2 
IM SC 1 fiala 5.000 UI + 1 fiala solv 1 ml 
HERZAPLUS S5 
GONASI HP I S2 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
IM SC 3 flaconcini 500 UI/ ml 
HERZAPLUS S5 
GONASI HP | S2 14 cpr 5 mg + 25 mg 
IM 3 fiale 1.000 UI + 3 fiale 1 ml n È 
hGH (vedi "somatropina") S2 
GONASI HP | S2 
IM SC 3 flaconcini 125 Ul/ml HIROBRIZBREEZHALER s3 
300 cps 300 mcg 
GONASI HP | S2 
IM SC 3 fiale 2.000 UI + 3 fiale 1 ml HIROBRIZ:BREEZHALER s3 
10 cps 150 mg 
goserelina | S2 
HIROBRIZ BREEZHALER S3 
GRISET | S4 30 cps 150 mg 
1 MG COMPRESSE RIVESTITE 28 
COMPRESSE HIROBRIZ BREEZHALER S3 
60 cps 150 mg 
GUTRON Il 56 HIROBRIZ BREEZHALER S3 
30 cpr div 2,5 mg 90 cps 150 mg 
GUTRON Il 56 HIROBRIZ BREEZHALER S3 
gtt os 30 ml 0,25% 300 cps 150 mg 
GUTRON Il 56 HIROBRIZ BREEZHALER S3 
6 fiale IM 5 mg 2 ml 10 cps 300 mg 
GYNODIAN DEPOT I SI HIROBRIZ BREEZHALER s3 
1 fiala IM 1 ml 4 mg + 200 30 cps 300 mg 
mg/ml 
HIROBRIZ BREEZHALER S3 
HAESSTERIL | S5 
60 cps 300 mg 
15 sacche 500 ml 6 g/100 ml 
Is HIROBRIZ BREEZHALER S3 
HAESSTERIL 5 90 cps 300 mg 
1 flacone EV 250 ml 6 g/100 ml 
HIZAAR S5 
HAESSTERIL I S5 È 
14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
20 sacche 250 ml 10 g/100 ml 
HIZAAR S5 
HAESSTERIL | S5 1 
14 cpr riv 100 mg + 25 mg 
15 sacche 500 ml 10 g/100 ml 
Is HIZAAR S5 
MAESSIERIL 5 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
1 sacca 250 ml 6 g/100 ml 
HIZAAR S5 
HAESSTERIL | S5 ; 
28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
1 sacca 500 ml 6 g/100 ml 
HUMALOG S4 
HAESSTERIL | S5 = 
mix 50 1flacone 10 ml 100UI/ml 
1 sacca 250 ml 10 g/100 ml 
HUMALOG s4 
HAESSTERIL | S5 
npl 5 cartucce 3ml 100UI/ml 
1 sacca 500 ml 10 g/100 ml 
HUMALOG S4 
HAESSTERIL I S5 
1flacone 10 ml 40UI/ml 
30 sacche 250 ml 6 g/100 ml 
HUMALOG S4 
HAESSTERIL | S5 


npl 1flacone 10 ml 100UI/mI 


5 penfill 3 ml 
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HUMALOG S4 HUMALOG S4 
mix 50 5 penne 3 ml 100UI/ml mix25 5 cartucce 3 ml 100UI/mI 

HUMALOG S4 HUMATROPE s2 
np! 5 penne 3 ml 100UI/ml 1 fiala IM SC 1,33 mg 4 UI + 1 fiala solv 2 ml 

HUMALOG S4 HUMATROPE s2 
mix25 humaject 5 penne 3 ml 100UI/mI 1 fiala IM 5,33 mg (16 UI) + 1 fiala solv 8 ml 

HUMALOG S4 HUMATROPE s2 
mix 50 humaject 5 penne 3 ml 100UI/ml 1 cartuccia SC 6 mg 18 UI + 1 siringa 

HUMALOG S4 HUMATROPE s2 
npl humaject 5 penne 3 ml 100UI/ml 1 cartuccia SC 12 mg 36 UI + 1 siringa 

HUMALOG S4 HUMATROPE s2 
humaject 5 cartucce 3 ml 100UI/ml 1 cartuccia SC 24 mg 72 UI + 1 siringa 

HUMALOG S4 HUMULIN 10/90 S4 
kwikpen 5 penne 3 ml 100UI/mI 1 fiala 10 ml 100 Ul/ml 

HUMALOG s4 HUMULIN 10/90 S4 
kwikpen 2X5 penne 3 ml 100UI/ml 5 tubofiale 1,5 ml 

HUMALOG Ss4 HUMULIN 10/90 S4 
mix 25 kwikpen 5 penne 3 ml 100UI/ml 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 10/90 JET S4 
mix 25 kwikpen 2X5 penne 3 ml 100UI/ml 5 penfill 3 ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 20/80 S4 
mix 50 kwikpen 5 penne 3 ml 100UI/ml 1 fiala 10 ml 100 Ul/ml 

HUMALOG Ss4 HUMULIN 20/80 S4 
1flacone 10 ml 100UI/mI 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 20/80 JET S4 
mix 50 kwikpen 2X5 penne 3 ml 100UI/ml 5 penfill 3 ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 30/70 S4 
npl kwikpen 5 penne 3 ml 100UI/ml 1 fiala 1.000 UI 10 ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 30/70 S4 
npl kwikpen2X5 penne 3 ml 100UI/ml 5 cartucce 300 UI 3 ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 30/70 S4 
basal 5 cartucce 3ml 100UI/mI 5 penfill 3 ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 40/60 S4 
basal 5 penne 3ml 100UI/ml 1 fiala 10 ml 100 Ul/ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 40/60 S4 
basal 2x5 cartucce 3ml 100UI/ml 5 tubofiale 1,5 ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 40/60 S4 
basal 2x5 penne 3ml 100UI/ml 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 40/60 JET S4 
basal kwikpen 5 penne 3ml 100UI/ml 5 penfill 3 ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 50/50 S4 
basal kwikpen 2X5 penne 3ml 100UI/ml 1 fiala 1.000 UI 10 ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 50/50 S4 
5 cartucce 1,5ml 100UI/ml 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml 

HUMALOG S4 HUMULIN 50/50 S4 
6 penne 3 ml 100UI/mI 5 cartucce 1,5 ml 100 UI 

HUMALOG S4 HUMULIN 50/50 JET S4 
5 cartucce 3ml 100UI/ml 5 penfill 3 ml 

HUMALOG S4 HUMULIN I S4 
mix25 1flacone 10 ml 100UI/mI 1 fiala 1.000 UI 10 ml 

HUMALOG S4 HUMULIN I S4 
mix50 5 cartucce 3 ml 100UI/ml 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 

HUMALOG S4 HUMULIN I JET S4 
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HUMULIN L | S4 idroclorotiazide + quinapril S5 
1 fiala 1.000 UI 10 ml 
idroclorotiazide + ramipril S5 
HUMULIN R | S4 
1 fiala 1.000 UI 10 ml idroclorotiazide + telmisartan S5 
HUMULIN R I S4 idroclorotiazide + valsartan S5 
DETTE Ia idroclorotiazide + zofenopril S5 
HUMULIN R JET I 4 
3 idrocortisone Il S9 
5 penfill 3 ml 
HUMULIN U I sa idroflumetiazide S5 
1 fiala 1.000 UI 10 ml idromorfone Il S7 
HYPERHAES I SS IDROQUARK 2,5 S5 
1 sacca 250 ml 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
HYPERHAES I SS IDROQUARK 5 S5 
10 sacche 250 ml 14 cpr 5 mg + 25 mg 
HYPERHAES I S5 IGROSELES S5 
20 sacche 250 ml 28 cpr 100 mg + 25 mg 
HYPERHAES I “S5 IGROSELES S5 
30 sacche 250 ml 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
HYPERHAES I S5 IGROTON S5 
35 sacche 250 ml 30 cpr 25 mg 
HYPERHAES I SS IGROTON LOPRESOR S5 
40 sacche 250 ml 28 cpr 25 mg + 200 mg 
IALUTIM Il P2 INASAL S3 
20 monodose coll 0,35 ml 0,5% soluz os nebul 15 ml 
IBET Il S9 INCRELEX s2 
1,5 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE 6 FIALE DA 2 1FEEGcroScaRO 
IL mg/ml 
IBET Il S9 indacaterolo S3 
4 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE 3 FIALE DA 2 
ML INDAMOL S5 
IBISTRAZOLO I S4 EIZO] 
1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER indapamide S5 
PVC/AL 
IBISTRAZOLO I s4 INDAPAMIDE (ACTAVIS) S5 
10 1,5 "pi 
1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER SME 
PVC/AL INDAPAMIDE (ACTAVIS) S5 
ibopamina Il S6 14 cpr 1,5 mg r.p. 
idroclorotiazide | S5 INDAPAMIDE (ACTAVIS) S5 
15 cpr1,5mgr.p. 
idroclorotiazide + benazepril | S5 
INDAPAMIDE (ACTAVIS) S5 
idroclorotiazide + bisoprololo I S5 20 cpr 1,5mgr.p. 
idroclorotiazide + candesartan cilexetil | S5 INDAPAMIDE (ACTAVIS) S5 
30 cpr 1,5 mgr.p. 
idroclorotiazide + captopril | S5 
INDAPAMIDE (ACTAVIS) S5 
idroclorotiazide + cilazapril | S5 50 cpr 1,5 mgr.p. 
idroclorotiazide + enalapril | S5 INDAPAMIDE (ACTAVIS) S5 
idroclorotiazide + eprosartan | S5 SO Orsago: 
INDAPAMIDE (ACTAVIS) S5 
idroclorotiazide + fosinopril | S5 
90 cpr 1,5 mgr.p. 
idroclorotiazide + irbesartan | S5 INDAPAMIDE (ACTAVIS) S5 
idroclorotiazide + lisinopril | S5 Loc onolre. 
idroclorotiazide + losartan | S5 INDAFAMIDE {DOC GENERICI) sù 
28 cpr 1,5 mgr.p. 
idroclorotiazide + moexipril | S5 
INDAPAMIDE (DOC GENERICI) S5 
idroclorotiazide + nebivololo | S5 30 cpr 1,5 mg 


idroclorotiazide + olmesartan | S5 
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INDAPAMIDE (DOC GENERICI) | S5 INSPRA S5 
56 cpr 1,5 mgr.p. 100 cpr riv 50 mg 
INDAPAMIDE (MYLAN) | S5 INSPRA S5 
50 cpr riv 2,5 mg 200 cpr riv 50 mg 
INDAPAMIDE (MYLAN) | S5 INSPRA S5 
30 cpr 1,5 mgr.p. 20 cpr riv 50 mg 
INDAPAMIDE (MYLAN) | S5 INSPRA S5 
90 cpr 1,5 mgr.p. 30 cpr riv 50 mg 
INDAPAMIDE (MYLAN) | S5 INSPRA S5 
100 cpr 1,5 mgr.p. 50 cpr riv 50 mg 
INDAPAMIDE (MYLAN) | S5 INSPRA S5 
10 cpr 1,5 mgr.p. 100 cpr riv 50 mg 
INDAPAMIDE (PENSA PHARMA) | S5 INSPRA S5 
20 cpr riv 2,5 mg 200 cpr riv 50 mg 
INDAPAMIDE (PENSA PHARMA) I S5 INSPRA S5 
30 cpr riv 2,5 mg 90 cpr riv 25 mg 
INDAPAMIDE (PENSA PHARMA) I S5 INSPRA S5 
50 cpr riv 2,5 mg 90 cpr riv 25 mg 
INDAPAMIDE (SANDOZ) | S5 INSPRA S5 
30 cpr riv 2,5 mg 20 cpr riv 25 mg 
indapamide + atenololo | S5 INSPRA S5 
; i . 90 cpr riv 50 mg 
indapamide + delapril I S5 
INSPRA S5 
indapamide + perindopril | S5 90 cpr riv 50 mg 
indenololo Il P2 INSPRA S5 
INDERAL Il P2 I Pr ZIIE) 
30 cpr 40 mg INSPRA S5 
INDERAL Il P2 PI] 
50 cpr 40 mg INSPRA S5 
INDERAL GRADUALE W P2 20:eprriv:a5 mg 
28 cps 80 mgr.p. INSPRA S5 
INIBACE PLUS I S5 100.cprrivias mg 
14 cpr 5 mg + 12,5 mg INSPRA S5 
Inibitori della miostatina I S4 Z00/CRErivi25Mg 
INSPRA 
INITISS PLUS | S5 Ss 
20 cpr riv 25 mg 
14 cpr 5 mg + 12,5 mg 
INSPRA | S5 INSPRA SI 
n 30 cpr riv 25 mg 
50 cpr riv 25 mg 
INSTANYL Il 7 
INSPRA | S5 > 
5 spray nasale 10 dosi 50 mcg/dose 
100 cpr riv 25 mg 
INSPRA | S5 INSTANYL Il S7 
x spray nasale 20 dosi 50 mcg/dose 
200 cpr riv 25 mg 
INSTANYL Il 7 
INSPRA | S5 S 
È spray nasale 10 dosi 100 mcg/dose 
10 cpr riv 50 mg 
INSTANYL Il S7 
INSPRA | S5 
" spray nasale 20 dosi 100 mcg/dose 
20 cpr riv 50 mg 
INSTANYL Il 7 
INSPRA | S5 S 
a spray nasale 10 dosi 200 mcg/dose 
10 cpr riv 25 mg 
INSTANYL Il tà 
INSPRA | S5 S 
È spray nasale 20 dosi 200 mcg/dose 
28 cpr riv 50 mg 
insulina aspart I S4 
INSPRA | S5 ù 
30 cpr riv 50 mg insulina detemir | S4 
INSPRA I S5 insulina glulisina I S4 
50 cpr riv 50 mg 
insulina lispro | S2 
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insulina umana | S4 

insulina umana + insulina umana isofano | S4 

insulina umana glargine | S4 

insulina umana isofano | S4 

insulina zinco-umana | S4 

INSUMAN | S4 
rapid SC EV 3 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
basal SC 3 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 15 SC 3 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 25 SC 3 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 50 SC 3 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
rapid SC EV 6 cartucce 300 UI 

INSUMAN I S4 
basal SC 6 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 15 SC 6 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 25 SC 6 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 50 SC 6 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
rapid SC EV 9 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
basal SC 9 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 15 SC 9 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 25 SC 9 cartucce 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 50 SC 9 cartuccia 300 UI 

INSUMAN | S4 
rapid opts SC 6 pen3 ml 

INSUMAN | S4 
basal opts SC 6 pen 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 15 SC 6 pen 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 25 SC 6 pen 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 50 SC 6 pen 300 UI 

INSUMAN | S4 
rapid opts SC 9 pen3 ml 

INSUMAN | S4 
basal opts SC 9 pen 300 UI 

INSUMAN | S4 
comb 15 SC 9 pen 300 UI 

INSUMAN | S4 


comb 25 SC 9 pen 300 UI 


INSUMAN S4 
comb 50 SC 9 pen 300 UI 

INSUMAN S4 
rapid SC EV 3 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
rapid SC EV 4 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
rapid opt EV SC 5 cartucce 3 ml 

INSUMAN S4 
rapid SC EV 6 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
rapid SC EV 9 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
rapid SC EV 10 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
basal SC 3 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
basal SC 4 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
basal opts 5 cartucce 3 ml 

INSUMAN S4 
basal SC 6 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
basal SC 9 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
basal SC 10 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
comb 15 SC 3 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
comb 15 SC 4 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
comb 15 SC 5 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
comb 15 SC 6 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
comb 15 SC 9 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
comb 15 SC 10 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
comb 25 SC 3 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
comb 25 SC 4 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
comb 25 5 cartucce 300 UI 3 ml 

INSUMAN S4 
comb 25 SC 6 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
comb 25 SC 9 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
comb 25 SC 10 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 
comb 50 SC 10 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 


comb 50 SC 4 cartucce 300UI 


basal SC 10 cartucce 300 UI 


comb 50 5 pen 300 UI 3 ml 
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INSUMAN S4 INSUMAN S4 
comb 50 SC 5 cartucce 300 UI comb 15 SC 4 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
comb 50 SC 6 cartucce 300 UI comb 15 SC 10 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
comb 50 SC 9 cartuccia 300 UI comb 25 SC 4 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
comb 50 SC 10 cartucce 300 UI comb 25 SC 10 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
rapid EV SC 5 ml 100 UI/ml comb 50 SC 4 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
rapid EV SC 5 fiala 5 ml 100 UI/ml comb 50 SC 10 cartucce 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
rapid EV SC 5 cartucce 3 ml rapid opts SC 3 pen3 ml 

INSUMAN s4 INSUMAN S4 
rapid EV SC 10 ml 40 Ul/ml rapid opts SC 4 pen 3 ml 

INSUMAN Ss4 INSUMAN S4 
rapid EV SC 5 fiale 400 UI 10 ml rapid opts SC 5 pen3 ml 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
basal SC 5 ml 100 UI/ml rapid opts SC 10 pen3 ml 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
basal SC 5 fiale 500 UI 5 ml comb 25 SC 1 fiala 400 UI 10 ml 

INSUMAN Ss4 INSUMAN S4 
basal SC 5 cartucce 5 ml basal opts SC 3 pen 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
basal SC 1 fiala 400 UI 10 ml basal opts SC 4 pen 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
basal SC 5 fiale 400 UI 10 ml basal opts 5 cartucce 3 ml 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
comb 15 SC fiale 500 UI 5 ml basal opts SC 10 pen 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
comb 15 SC 5 fiale 500 UI 5 ml comb 15 SC 3 pen 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
comb 15 SC 5 cartucce 300 UI comb 15 SC 4 pen 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
comb 15 SC fiale 400 UI 10 ml comb 15 SC 5 pen 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
comb 15 SC 5 fiale 400 UI 10 ml comb 15 SC 10 pen 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
comb 25 SC fiala 500 UI 5 ml comb 25 SC 3 pen 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
comb 25 SC 5 fiale 500 UI 5 ml comb 25 SC 4 pen 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
infusat SC 5 cartucce 315 UI comb 25 5 pen 300 UI 3 ml 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
rapid SC EV 4 cartucce 300 UI comb 25 SC 10 pen 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
rapid SC EV 10 cartucce 300 UI comb 25 SC 5 fiale 400 UI 10 ml 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
comb 25 5 cartucce 300 UI 3 ml comb 50 SC 3 pen 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 
basal SC 4 cartucce 300 UI 3 ml comb 50 SC 4 pen 300 UI 

INSUMAN S4 INSUMAN S4 


— 409 — È 
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INSUMAN | S4 IPRAMOL S3 
comb 50 SC 10 pen 300 UI soluz nebul 30 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg 
INSUMAN | S4 IPRAMOL S3 
rapid solo SC 5 pen 300 soluz nebul 40 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg 
INSUMAN | S4 IPRAMOL S3 
comb 50 SC fiala 500 UI 5 ml soluz nebul 50 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg 
INSUMAN | S4 Isoetarina S3 
basal solo SC 5 pen 300 UI . 
isometeptene Il S6 
INSUMAN | S4 _ , 
comb 50 SC 5 fiale 500 UI 5 ml isoprenalina Il_S6 
INSUMAN | s4 ISOPRENALINA CLORIDRATO (GALENICA SENESE) Il S6 
comb 25 solo SC 5 pen 300 1 fiala 0,2 mg 1 ml 
INSUMAN I s4 ISOPRENALINA CLORIDRATO (GALENICA SENESE) Il S6 
comb 50 5 cartucce 300 UI 3 ml 5 fiale 0,2 mg/1 ml 
INSUMAN I sa ISOPRENALINA CLORIDRATO (MONICO] Il S6 
comb 50 solo SC 5 pen 300 5 fiale 0,2 mg/1 ml 
INSUMAN I s4 ISOPRENALINA CLORIDRATO (SALF) Il S6 
comb 30 SC 5 ml fiale 100 Ul/ml 5 fiale 0,2 mg/1 ml 
INSUMAN I s4 ISOPRENALINA CLORIDRATO (SALF) Il S6 
comb 30 SC 5 fiale 500 UI 5 ml 50 fiale 0,2 mg 1 ml 
INSUMAN I S4 ISOTOL S5 
comb 30 SC 5 cartucce 100 UI /ml 1 flacone EV 250 ml 
20% 
INSUMAN | S4 
ISOTOL S5 
comb 50 SC fiala 400 UI 10 ml 
1 flacone EV 500 ml 20% 
INSUMAN | S4 . @ 
istrelina s2 
comb 30 SC 5 cartucce 100 UI /ml 
INSUMAN I s4 INRER SS 
comb 50 SC 5 fiale 400 UI 10 ml lt cRIra > MO tZ:5) Mg 
INSUMAN I s4 IVREX SS 
infusat SC 3 fiale 1.000 UI rue scono 
INSUMAN | S4 JEXT Il Sé 
300 MICROGRAMMI SOLUZIONE INIETTABILE 1 PENNA 
comb 30 IM SC 5 pen 3 ml PRERIEMPITA 
INUVER I S3 JEXT Il  S6 
SETEnel vara TEMO ma) 150 MICROGRAMMI SOLUZIONE INIETTABILE 1 PENNA 
INUVER I 3 PRERIEMPITA 
soluz inal 180 erog 100/6 mcg JUMEX Il S6 
IPAMIX | S5 50 cpr 5 mg 
50 cpr riv 2,5 mg JUMEX Il S6 
IPOLAB Il P2 25/6pr10mg 
50 cpr 200 mg JURNISTA Il S7 
IPOLAB Il P2 RSICPRS MON: 
50 cpr 400 mg JURNISTA Il S7 
IPRAMOL | 3 SOlCpuSmgrER: 
soluz nebul 20 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg JURNISTA Il S7 
IPRAMOL | 3 t00.cpuemglhi 
soluz nebul 60 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg JURNISTA Il S7 
IPRAMOL | S3 VELIA: 
soluz nebul 5 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg JURNISTA Il S7 
IPRAMOL | 3 Ficpglomef:R: 
soluz nebul 10 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg JURNISTA Il S7 
IPRAMOL | 3 tolcpalle maghi 
soluz nebul 15 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg JURNISTA Il S7 
IPRAMOL I S3 Laicpailemolep: 
soluz nebul 25 fiale 2.5 ml 0.5mg/2.5mg JURNISTA Il S7 


20 cpr 16 mgr.p. 


28 cpr 64 mg r.p. 


30 cpr 
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JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
28 cpr 16 mg r.p. 30 cpr 64 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
30 cpr 16 mg r.p. 35 cpr 64 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
35 cpr 16 mgr.p. 40 cpr 64 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
40 cpr 16 mg r.p. 50 cpr 64 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
50 cpr 16 mgr.p. 56 cpr 64 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
56 cpr 16 mgr.p. 60 cpr 64 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
60 cpr 16 mg r.p. 100 cpr 64 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
100 cpr 16 mgr.p. 20 cpr8 mgr.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
10 cpr8mgr.p. 7 cpr4mgr.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
7 cpr 32 mgr.p. 10 cpr4mgr.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
10 cpr 32 mgr.p. 14 cpr4 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
14 cpr 32 mgr.p. 28 cpr8mgr.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
20 cpr 32 mg r.p. 20 cpr 4 mgr.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
28 cpr 32 mg r.p. 28 cpr 4 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
30 cpr 32 mg r.p. 30 cpr 4 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
35 cpr 32 mg r.p. 35 cpr 4 mgr.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
40 cpr 32 mg r.p. 40 cpr 4 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
50 cpr 32 mgr.p. 50 cpr 4 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
56 cpr 32 mgr.p. 56 cpr 4 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
60 cpr 32 mg r.p. 60 cpr 4 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
100 cpr 32 mg r.p. 100 cpr 4 mg r.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
14 cpr8mgr.p. 30 cpr 8 mgr.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
7 cpr 64 mgr.p. 35 cpr 8 mgr.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
10 cpr 64 mgr.p. 40 cpr 8 mgr.p. 

JURNISTA S7 JURNISTA Il S7 
14 cpr 64 mg r.p. 50 cpr 8 mgr.p. 

JURNISTA S7 KADIUR | S5 
20 cpr 64 mg r.p. 20 cpr riv 50 mg +5 

mg 
JURNISTA S7 
KADIUR | S5 
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KANRENOL | S5 KUROVENT S3 
20 cpr riv 200 mg 200 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KANRENOL | S5 KUROVENT S3 
6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml 200 cps polvere 12 mcg + 4 inalatori 
KANRENOL | S5 KUROVENT S3 
20 cpr 100 mg 100 cps polvere 12 mcg + 2 inalatori 
KANRENOL | S5 KUROVENT S3 
20 cpr 25 mg 500 cps polvere 12 mcg + 50 inalatori 
KARVEZIDE | S5 KUROVENT S3 
84 cpr riv 300 mg + 25 mg 50 cps 12 mcg 
KARVEZIDE | S5 KUROVENT S3 
98 cpr riv 300 mg + 25 mg 10 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KARVEZIDE | S5 KUROVENT S3 
56 cpr riv 300 mg + 25 mg 60 cps 12 mcg 
KARVEZIDE I S5 KUROVENT S3 
28 cpr 150 mg + 12,5 mg 20 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KARVEZIDE I S5 KUROVENT S3 
56 cpr 150 mg + 12,5 mg 30 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KARVEZIDE | S5 KUROVENT S3 
98 cpr 150 mg + 12,5 mg 50 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KARVEZIDE | S5 KUROVENT S3 
28 cpr 300 mg + 12,5 mg polv 56 cps 12 mcg + inal 
KARVEZIDE | S5 KUROVENT S3 
56 cpr 300 mg + 12,5 mg 60 cps polv inal 12 mcg + inalatore 
KARVEZIDE | S5 KUROVENT S3 
98 cpr 300 mg + 12,5 mg 100 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KARVEZIDE | S5 KUROVENT S3 
14 cpr riv 300 mg + 25 mg 120 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KARVEZIDE | S5 KUROVENT S3 
28 cpr riv 300 mg + 25 mg 180 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KARVEZIDE | S5 labetalolo P2 
56 cpr riv 300 mg + 25 mg \ 
labetalolo + clortalidone P2 
KEMLOSAR | S5 
28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg LANTÙS S4 
optiset 5 penne SC 300 UI 3 ml 
KEMLOSAR | S5 
28 cpr riv 100 mg + 25 mg LANTH 5 S4 
10 penne SC 3 ml 100 Ul/mI 
KENACORT Il S9 
3 fiale 40 mg 1 ml LANTUS s4 
1 cartuccia SC 1.000 UI 10 ml 
KERLON Ill P2 
28 cpr riv 20 mg LANTUS s4 
1 cartuccia SC 100 UI/ml 3 ml 
KESSAR | S4 
30 cpr 10 mg LANTUS S4 
3 cartucce SC 3ml 100 Ul/ml 
KESSAR | S4 
30 cpr 20 mg LANTUS S4 
4 cartucce 3 SC ml 100 Ul/mI 
KLOSTENAL Il S9 
schiuma rettale 35 ml 3 mg + cannule SILILO s4 
opticlik 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
KLOSTENAL Il S9 
7 clismi 3 mg 60 ml sosp rettali + 7 cannule ceti S4 
rettali 6 cartucce SC 3 ml 100 Ul/mI 
KRUPLUS I S5 LANTUS s4 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 1 flaconcino SC 5 ml 100 UI/ml 
KRUPLUS | S5 LANTUS S4 
14 cpr5mg+ 25 mg 8 cartucce SC 100 UI/ml 3 ml 
KRYPTOCUR | S2 LANTUS S4 


2 flaconi spray nasale 10g 


9 cartucce SC 100 UI/ml 3 ml 
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LANTUS | S4 LEPTOPROL s2 
2 flaconcini SC 5 ml 100 Ul/ml 3,6 MG IMPIANTO 5 X 1 IMPIANTO IN SIRINGA PRERIEMPITA CON 
AGO 
LANTUS | S4 
10 cartucce SC 100 Ul/ml 3ml LEPTOPROL se 
5 MGIMPIANTO 1 IMPIANTO IN SIRINGA PRERIEMPITA CON 
LANTUS I S4 AGO 
solostar 1 penna SC 300 UI 3 ml LEPTOPROL s2 
LANTUS I S4 5 MG IMPIANTO 2X1 IMPIANTO IN SIRINGA PRERIEMPITA CON 
solostar SC 3 pen 100 Ul/ml AGO 
LANTUS | s4 LEPTOPROL s2 
solostar SC 4 pen 100 Ui/mi rue IMPIANTO 3X1 IMPIANTO IN SIRINGA PRERIEMPITA CON 
PONTOS St LEPTOPROL s2 
solostar 5 penne SC 300 UI 3 ml 
5 MG IMPIANTO 5X1 IMPIANTO IN SIRINGA PRERIEMPITA CON 
LANTUS I S4 ASSI 
solostar SC 6 pen 100 Ul/mI LETRIX S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
FONT LS AL/PVDC/PVC/PE/PVDC 
solostar SC 8 pen 100 Ul/ml 
es LETRIX s4 
ANTO 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
solostar SC 9 pen 100 Ul/ml AL/PVDC/PVC/PE/PVDC 
LANTUS | S4 letrozolo S4 
solostar SC 10 pen 100 UI/ml 
LETROZOLO ACTAVIS s4 
LANTUS 1 S4 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
5 flaconcini SC 5 ml 100 Ul/mI PVC/AL 
LANTUS I S4 LETROZOLO ACTAVIS s4 
10 flaconcini SC 5 ml 100 Ul/mI 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
CONTENITORE HDPE 
LANTUS I S4 
4 cartucce SC 3 ml 100 UI/ml LETROZOLO ACTAVIS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 
LANTUS | S4 PVC/AL 
5 cartucce SC 300 UI 3 ml LETROZOLO ACTAVIS s4 
LANTUS | S4 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 
10 cartucce SC 3 ml 100 UI/mI BUGIE 
LANTUS I s4 LETROZOLO ACTAVIS s4 
3 penne SC 3 mi 100 Ul/mi 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
FANTLO 1:96 LETROZOLO ACTAVIS s4 
(FerreSce ni Only 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 
LASITONE | S5 ENGAL 
20 cps 25 mg + 37 mg LETROZOLO ACTAVIS S4 
LASIX I S5 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
30 cpr 25 mg 
LETROZOLO ACTAVIS s4 
LASIX | S5 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
20 cpr 500 mg PVC/AL 
LASIX | S5 LETROZOLO ACTAVIS s4 
5 fiale EV 250 mg 25 ml 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 120 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
LASIX | S5 
SETTA LETROZOLO ACTAVIS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
LASIX FIALE | S5 CONTENITORE HDPE 
5 fiale 20mg2 ml 
ZIONI LETROZOLO ACTAVIS s4 
LEPTOPROL | S2 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER 
3,6 MG IMPIANTO 1 IMPIANTO IN SIRINGA PRERIEMPITA CON PVC/AL 
AGO 
LETROZOLO AHCL s4 
LEPTOPROL | S2 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
3,6 MG IMPIANTO 2 X 1 IMPIANTO IN SIRINGA PRERIEMPITA CON AL/PVC/PVDC 
AGO 
LETROZOLO AHCL s4 
LEPTOPROL | S2 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 
3,6 MG IMPIANTO 3 X 1 IMPIANTO IN SIRINGA PRERIEMPITA CON AL/PVC/PVDC 
AGO 
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LETROZOLO AHCL I s4 LETROZOLO FIDIA s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC/PVDC PVC/AL 

LETROZOLO AHCL I s4 LETROZOLO FIDIA s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC/PVDC PVC/AL 

LETROZOLO AHCL I s4 LETROZOLO FIDIA s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC/PVDC PVC/AL 

LETROZOLO AHCL I S4 LETROZOLO GERMED s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC/PVDC AL/PVC/PVDC 

LETROZOLO AHCL I s4 LETROZOLO GERMED s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC/PVDC AL/PVC/PVDC 

LETROZOLO AHCL I s4 LETROZOLO GERMED s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC/PVDC AL/PVC/PVDC 

LETROZOLO AHCL I s4 LETROZOLO GERMED s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC/PVDC AL/PVC/PVDC 

LETROZOLO AHCL I S4 LETROZOLO GERMED s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC/PVDC AL/PVC/PVDC 

LETROZOLO BLUEFISH I S4 LETROZOLO GERMED s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PE/PVDC/AL AL/PVC/PVDC 

LETROZOLO BLUEFISH I S4 LETROZOLO GERMED s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PE/PVDC/AL AL/PVC/PVDC 

LETROZOLO CRINOS I s4 LETROZOLO GERMED s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL AL/PVC/PVDC 

LETROZOLO CRINOS I s4 LETROZOLO GERMED s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL AL/PVC/PVDC 

LETROZOLO CRINOS I s4 LETROZOLO GERMED s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL AL/PVC/PVDC 

LETROZOLO DOC GENERICI I s4 LETROZOLO ITALCHIMICI s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/PVC AL/PVC/PVDC 

LETROZOLO DOC GENERICI I S4 LETROZOLO ITALCHIMICI s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN FLACONE 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
HDPE AL/PVC/PVDC 

LETROZOLO FIDIA I S4 LETROZOLO KABI s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/PE/PVDC-AL 

LETROZOLO FIDIA I s4 LETROZOLO KABI s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/PE/PVDC-AL 

LETROZOLO FIDIA I s4 LETROZOLO KABI s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/PE/PVDC-AL 

LETROZOLO FIDIA I s4 LETROZOLO KABI s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/PE/PVDC-AL 

LETROZOLO FIDIA I s4 LETROZOLO KABI s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/PE/PVDC-AL 

LETROZOLO FIDIA I s4 LETROZOLO KABI s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL PVC/PE/PVDC-AL 
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LETROZOLO KABI I S4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PE/PVDC-AL PVC/PVDC-AL 

LETROZOLO KABI I s4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN FLACONE 
PVC/PE/PVDC-AL HDPE 

LETROZOLO MEDIPHA SANTE I S4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN FLACONE 
PVC/PE/PVDC/AL HDPE 

LETROZOLO MEDIPHA SANTE I S4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN FLACONE 
PVC/PE/PVDC/AL HDPE 

LETROZOLO MEDIPHA SANTE I s4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN FLACONE 
PVC/PE/PVDC/AL HDPE 

LETROZOLO MEDIPHA SANTE I S4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN FLACONE 
PVC/PE/PVDC/AL HDPE 

LETROZOLO MEDIPHA SANTE I S4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN FLACONE 
PVC/PE/PVDC/AL HDPE 

LETROZOLO MYLAN I s4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN FLACONE 
PVC-PVDC/AL HDPE 

LETROZOLO MYLAN I S4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN FLACONE 
PVC-PVDC/AL HDPE 

LETROZOLO MYLAN I s4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN FLACONE 
PVC-PVDC/AL HDPE 

LETROZOLO MYLAN GENERICS I s4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
PVC/PVDC-AL FLACONE HDPE 

LETROZOLO MYLAN GENERICS I s4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 112 COMPRESSE IN 
PVC/PVDC-AL FLACONE HDPE 

LETROZOLO MYLAN GENERICS I s4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 120 COMPRESSE IN 
PVC/PVDC-AL FLACONE HDPE 

LETROZOLO MYLAN GENERICS I s4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 112 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC-AL PVC/PVDC-AL 

LETROZOLO MYLAN GENERICS I s4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 120 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 180 COMPRESSE IN 
PVC/PVDC-AL FLACONE HDPE 

LETROZOLO MYLAN GENERICS I S4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 180 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 200 COMPRESSE IN 
PVC/PVDC-AL FLACONE HDPE 

LETROZOLO MYLAN GENERICS I s4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 200 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN 
PVC/PVDC-AL FLACONE HDPE 

LETROZOLO MYLAN GENERICS I s4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC-AL PVC/PVDC-AL 

LETROZOLO MYLAN GENERICS I S4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN BLISTER 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC-AL PVC/PVDC-AL 

LETROZOLO MYLAN GENERICS I S4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN FLACONE 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
HDPE PVC/PVDC-AL 

LETROZOLO MYLAN GENERICS I S4 LETROZOLO MYLAN GENERICS s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN FLACONE 2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN BLISTER 
HDPE PVC/PVDC-AL 
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LETROZOLO MYLAN GENERICS I S4 LETROZOLO SUN s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 2.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC-AL PVC/AL 
LETROZOLO MYLAN GENERICS I S4 LETROZOLO TEVA s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN BLISTER 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC-AL PVC/PVDC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 LETROZOLO TEVA s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BLISTER 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PE/PVDC/AL PVC/PVDC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 LETROZOLO TEVA s4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PE/PVDC/AL PVC/PVDC/AL CONFEZIONE 
OSPEDALIERA 
LETROZOLO SANDOZ I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 112 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO TEVA s4 
PVC/PE/PVDC/AL 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 1 COMPRESSA IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 120 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO TEVA s4 
PVC/PE/PVDC/AL 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO TEVA s4 
DA 10 X10 PVC/PE/PVDC/AL 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO TEVA s4 
PVC/PE/PVDC/AL 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 15 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO TEVA s4 
PVC/PE/PVDC/AL 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO TEVA s4 
PVC/PE/PVDC/AL 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO TEVA s4 
PVC/PE/PVDC/AL 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO TEVA s4 
PVC/PE/PVDC/AL 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO TEVA s4 
PVC/PE/PVDC/AL 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO:ZENTIVA, s4 
PVC/PE/PVDC/AL 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM “ 10 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO ZENTIVA s4 
PVC/PE/PVDC/AL 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM “ 14 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
LETROZOLO SANDOZ I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO ZENTIVA S4 
PVC/PE/PVDC/AL 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM “ 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
LETROZOLO SIGILLATA I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER LETROZOLO ZENTIVA s4 
AL/PVC 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 30 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
LETROZOLO SIGILLATA I S4 
2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN LETROZOLO ZENTIVA s4 
CONTENITORE HDPE 2,55 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 100 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL 
LETROZOLO SUN I S4 
2.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER leuprorelina se 
PVC/AL 
LEVEMIR s4 
LETROZOLO SUN | S4 penfill 1 cartuccia 3mI 100 UI/ml 
2.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/AL LEVEMIR s4 
penfill 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml 
LETROZOLO SUN I S4 
2.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN BLISTER LEVEMIR S4 
PVC/AL penfill 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
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LEVEMIR I S4 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP}) S5 
1 penna 3 ml 100 Ul/mI 100x1 cpr 
LEVEMIR I S4 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP) S5 
5 cartucce SC 300 UI 3 ml 100 cpr 
LEVEMIR I S4 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC G]) S5 
10 penna 3 ml 100 Ul/mI 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
LEVEMIR I S4 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC G) S5 
1 penna 3 ml 100UI/ml 30 cpr 
LEVEMIR I S4 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC G) S5 
5 penne 3 ml 100 Ul/ml 100 cpr 
LEVEMIR I S4 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC G]) S5 
10 penne 3ml 100 UI/mI 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
levobunololo Ill P2 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC G) S5 
30 cpr 
levometamfetamina Il S6 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC G]) S5 
LEVOVENT I S3 OG, 
60 cps 12 mcg polv inal 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC G]) S5 
LEVOVENT I 53 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
100 cps 12 mcg polv inal 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC G) S5 
LH I S2 DOG 
LIFEROL I S3 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOC G] S5 
polv inal 60 erog 12 mcg 100 cpr 
LIFEROL I S3 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
polv inal 100 erog 12 mcg 14 cpr 20 mg + 12,5mg 
LIFEROL I S3 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
soluz inal 100 erog 6 mcg 11 cpr 
LIFEROL I S3 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
soluz inal 120 erog 6 mcg 28 cpr 
LIFEROL I S3 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
soluz inal 100 dosi 12 mcg 30 cpr 
LIFEROL I S3 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
soluz inal 120 erog 12 mcg 50 cpr 
lipressina I S5 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) I S5 2a/cpi 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) | S5 Lo0.cpu 
30 cpr LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) | S5 SOXMSDI 
100 cpr LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP} | S5 t0OxAiepu 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP} | S5 100/cpn 
12 cpr LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (I.G.) S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP} | S5 arduo: za 
28 cpr LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (IPSO) S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP} | S5 RO Mor 5) 9) 
30 cpr LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (PHARMEG]) S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP)} I S5 e] 
50 cpr LISINOPRIL IDRO. ZENTIVA S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP} | S5 La icp ZO mo paz amno] 
98 cpr LISINOPRIL IDRO.SANDOZ S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP} I S5 AROMI Ratz5 mo) 
100 cpr LISINOPRIL IDRO.SANDOZ S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (AWP} I S5 28/cpI 


50x1 cpr 


10-7-2013 


Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 
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LISINOPRIL IDRO.SANDOZ S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
30 cpr 98 cpr 

LISINOPRIL IDRO.SANDOZ S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
50 cpr 100 cpr 

LISINOPRIL IDRO.SANDOZ S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
56 cpr 200 cpr 

LISINOPRIL IDRO.SANDOZ S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
98 cpr 250 cpr 

LISINOPRIL IDRO.SANDOZ S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
100 cpr 400 cpr 

LISINOPRIL IDRO.SANDOZ S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
400 cpr 500 cpr 

LISINOPRIL IDRO.ZENTIVA S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
30 cpr 1.000 cpr 

LISINOPRIL IDRO.ZENTIVA S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
100 cpr 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
100x1 cpr 15 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
500x1 cpr 20 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
30 cpr flacone 28 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
100 cpr flacone 30 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
14 cpr 40 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
10 cpr 50 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
28 cpr 56 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (FG) S5 
30 cpr 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
50 cpr 10 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
56 cpr 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
60 cpr 28 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
98 cpr 30 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
100 cpr 50 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
50x1 cpr 56 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
60 cpr 100 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
13 cpr 28 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
70 cpr 30 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
80 cpr 50 cpr 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 


90 cpr 


98 cpr 
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Serie generale - n. 160 


LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 LODOTRA Il S9 
100 cpr 500 cpr 2 mg r.m. flacone 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 LODOTRA Il S9 
50x1 cpr 30 cpr 5 mgr.m. 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 LODOTRA Il S9 
100 cpr 100 cpr 5 mg r.m. flacone 

LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 LODOTRA Il S9 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 30 cpr 5 mg r.m. flacone 

LISINOPRILE IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) | S5 LODOTRA Il S9 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 100 cpr 5 mg r.m. flacone 

LISINOPRILE IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) | S5 LODOTRA Il S9 
30 cpr 500 cpr 5 mg r.m. flacone 

LISINOPRILE IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) | S5 LODOTRA Il S9 
100 cpr 30 cpr 1 mgr.m. 

LISOFLU Il S6 LODOTRA Il S9 
8 cpr eff 300 mg + 30 mg 100 cpr 1 mg r.m. flacone 

LISOFLU Il S6 LODOTRA Il S9 
16 cpr eff 300 mg + 30 mg 30 cpr 1 mgr.m. flacone 

LIVENSA I SI LODOTRA Il S9 
2 cerotti transd 300 mcg/24 ore 100 cpr 1 mg r.m. flacone 

LIVENSA | SI LODOTRA Il S9 
8 cerotti transd 300 mcg/24 ore 500 cpr 1 mgr.m. flacone 

LIVENSA | SI LODOTRA Il S9 
24 cerotti transd 300 mcg/24 ore 30 cpr 2 mgr.m. 

LIVIAL I SI LODOTRA Il S9 
30 cpr 2,5 mg 100 cpr 2 mg r.m. flacone 

LOBIDIUR | S5 LODOTRA Il S9 
30 cpr riv 5 mg + 25 mg 30 cpr 2 mg r.m. flacone 

LOBIDIUR | S5 LODOTRA Il S9 
56 cpr riv 5 mg + 25 mg 100 cpr 2 mg r.m. flacone 

LOBIDIUR | S5 LODOZ S5 
90 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 100 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 

LOBIDIUR | S5 LODOZ S5 
7 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 30 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 

LOBIDIUR | S5 LODOZ S5 
14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 50 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 

LOBIDIUR | S5 LODOZ S5 
28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 60 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 

LOBIDIUR | S5 LODOZ S5 
30 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 90 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 

LOBIDIUR | S5 LODOZ S5 
56 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 100 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 

LOBIDIUR | S5 LODOZ S5 
90 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 

LOBIDIUR | S5 LODOZ S5 
7 cpr riv5 mg +25 mg 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 

LOBIDIUR | S5 LODOZ S5 
14 cpr riv 5 mg + 25 mg 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 

LOBIDIUR | S5 LODOZ S5 
28 cpr riv 5 mg + 25 mg 60 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 

LOBIVON Ill P2 LODOZ S5 
28 cpr 5 mg 90 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 

LOBIVON Ill P2 LODOZ S5 


28 cpr 5 mg 


50 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 
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LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) S5 
100 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 100 cpr 100 mg + 25 mg flacone 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
50 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 7 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
60 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
90 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 56 cpr 100 mg + 25 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
100 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 60 cpr 100 mg + 25 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 98 cpr 100 mg + 25 mg 

LODOZ I S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
50 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 112 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LODOZ I S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
60 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 126 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
90 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 154 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
100 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 196 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
60 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 112 cpr 100 mg + 25 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
90 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
100 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
30 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
50 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
60 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 60 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LODOZ | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
90 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 90 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOPRESOR Ill P2 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
30 cpr riv 100 mg 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOPRESOR Ill P2 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
28 cpr 200 mgr.p. 10 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) S5 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) S5 
30 cpr 50 mg + 12,5 mg 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) S5 
30 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone 10 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) S5 
100 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone 56 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) S5 
28 cpr 100 mg + 25 mg 98 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) S5 
30 cpr 100 mg + 25 mg 100 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (DOC GENERICI) | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) S5 


30 cpr 100 mg +25 mg flacone 


20 cpr 50 mg + 12,5 mg 
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LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) | S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) | S5 
RT TRORRA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) | S5 BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
SOG OE Oa] LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) | S5 100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
98 cpr 50 mg + 12,5 mg BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY) I S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
50 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
100, cpuS0 mo ai2,5 mg BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
FOSARTAN.EIDROCLORO NAZIDE:(RANBAXYI DEE LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
I0/epril0g/mgrzza mg 100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE (RANBAXY)] | S5 PISTE REG VOGA 
20 cpr 100 mg + 25 mg LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S | S5 ia RIESCONO COMURESSIN 
50 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S | S5 aa REST CONE COME RESA 
50 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S | S5 SOMA i AT vesmis GONG MZo GEMRRESSSIRI 
50 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S | S5 e RVESTIE CONE MIO COMERESEIN 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S | S5 Ie RECON RO CONEri RIN 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S | S5 Sa Ù ALEC ivEsmms SINFIIMES GOMREZSENI 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN | S5 IRR Re STA RIE CON Et MS COME RESA 
50 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN I S5 pese Sa) RIESIE CON EMA CONERE SEO 
50 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN | S5 eni COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN | S5 TE ioSAi COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA | S5 ni COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
100 MG + 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 
COMPRESSE LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA | S5 E RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
50 MG + 12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 
COMPRESSE LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL | S5 Me ina RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL I S5 a RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PHARMAKAL | S5 ee RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE S5 


100MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/AL 


14 cpr 50 mg + 12,5 mg 
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LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE I S5 LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
100MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
BLISTER PVC/AL 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE I S5 S/SEEOSE NANO 
100MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/AL LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE I S5 20/epr:SO.mgr:12,9)M9 
100MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
BLISTER PVC/AL 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIMEDE I S5 LOGARTANE IBROCLOROTIAZIO E SENTIVA S5 
100MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
AO SSleprso mg 2:5,mg 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 LOSARTAN E IDRO CFORONAZIDE SENTIVA S5 
100 cpr 50 mg + 12,5 mg 
280 cpr 50 mg +12,5 mg 
ASA Te LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE EXCALIBUR PHARMA S5 
7 50 +125 50MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
RE Ras] BLISTER PVC/PVDC/AL 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I SS LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE EXCALIBUR PHARMA S5 
Seco a az malfacone 100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA | S5 BESTERIEVE/EVDG/AE 
50 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 LA eprsomasatza ma 
100 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 26/cpr:S0mgft,12.9,m9 
76] LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 LE epr 00/mg #5 /M9 
10 cpr 100 mg + 25 mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (ALTER) S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 20 cpr/100 m9245 Mo 
Or ST] LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (ESP) S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 #0: cpr 90 mgitota.9;m9 
GRETA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 Cep mo rt4,5Mo 
30 cpr 100 mg + 25 mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 20:cpr100/mg#45;Mo 
50 cpr 100 mg + 25 mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 PE epri100/mg #25 mg 
EAT TERZI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 29/cpal0o mo esime 
98 cpr 100 mg + 25 mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 190: eprit90 mazzo ma 
100 cpr 100 mg + 25 mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 #00/epn,100,ma}kiz5/mg 
OGrA0E AE ZIE) LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 #9 cpr 30, map t4:9) Mg 
280 cpr 100 mg + 25 mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 20:CprS0 Mg at2,9/ Mg 
Mer Mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 2eeprSomg2:9,Mm9 
Cioe asITA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 POxleprsomaftile>mg 
100 cpr 100 mg + 25 mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 PO. epro0 Mg xt312,5)M9 
Er STA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 100/epr/30/mg=/12,5\Mg 
COErROTEA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA I S5 Aieprit go ma;25 (Mg 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
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Serie generale - n. 160 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
10 cpr 50 mg + 12,5 mg 100 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
100 cpr 50 mg + 12,5 mg 50 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 7 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
98 cpr 50 mg + 12,5 mg 10 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
10 cpr 100 mg + 25 mg 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
14 cpr 100 mg + 25 mg 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
20 cpr 100 mg + 25 mg 50 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
28 cpr riv 100 mg + 25 mg 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
30 cpr 100 mg + 25 mg 60 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
50 cpr 100 mg + 25 mg 84 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
56 cpr 100 mg + 25 mg 90 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
60 cpr 100 mg + 25 mg 10 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
98 cpr 100 mg + 25 mg 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
14 cpr 50 mg + 12,5 mg 100 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
100 cpr 100 mg + 25 mg 50 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
28 cpr 100 mg + 12,5 mg 100 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
98 cpr 100 mg + 25 mg 250 cpr 50 mg + 12,5 mg flacone 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
20 cpr 50 mg + 12,5 mg 7 cpr 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 10 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
30 cpr 50 mg + 12,5 mg 14 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
50 cpr 50 mg + 12,5 mg 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
56 cpr 50 mg + 12,5 mg 50 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
60 cpr 50 mg + 12,5 mg 56 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
98 cpr 50 mg + 12,5 mg 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
90 cpr 50 mg + 12,5 mg 60 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
98 cpr 50 mg + 12,5 mg 84 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 


7 cpr 50 mg + 12,5 mg 


90 cpr 100 mg + 25 mg 
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Serie generale - n. 160 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
98 cpr 100 mg + 25 mg 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
100 cpr 100 mg + 25 mg 14 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
50 cpr 100 mg + 25 mg 50x1 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
100 cpr 100 mg + 25 mg flacone 280 cpr 50 mg + 12,5mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
250 cpr 100 mg + 25 mg flacone 1 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
30 cpr 50 mg + 12,5 mg 7 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
50 cpr 50 mg + 12,5 mg 14 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
56 cpr 50 mg + 12,5 mg 20 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
60 cpr 50 mg + 12,5 mg 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
84 cpr 50 mg + 12,5 mg 30 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
98 cpr 50 mg + 12,5 mg 56 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
100 cpr 50 mg + 12,5 mg 60 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 84 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
50x1cpr 50 mg + 12,5 mg 90 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
280 cpr 50 mg + 12,5 mg 20 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
1 cpr 50 mg + 12,5 mg 98 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
1 cpr 50 mg + 12,5 mg 100 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
14 cpr 50 mg + 12,5 mg 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
20 cpr 50 mg + 12,5 mg 7 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 50x cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
30 cpr 50 mg + 12,5 mg 280 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
56 cpr 50 mg + 12,5 mg 1 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
60 cpr 50 mg + 12,5 mg 7 cpr 100 mg +25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
84 cpr 50 mg + 12,5 mg 14 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
90 cpr 50 mg + 12,5 mg 20 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
98 cpr 50 mg + 12,5 mg 28 cpr 100 mg + 25 mg 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 


100 cpr 50 mg + 12,5 mg 


30 cpr 100 mg + 25 mg 
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LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS S5 
56 cpr 100 mg + 25 mg 30 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS S5 
60 cpr 100 mg + 25 mg 50 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS S5 
84 cpr 100 mg + 25 mg 56 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS S5 
30 cpr 50 mg + 12,5 mg 98 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS S5 
90 cpr 100 mg + 25 mg 7 cpr 100 mg +25 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
98 cpr 100 mg + 25 mg 50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
BLISTER ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) lì: ‘85 
100 cpr 100 mg + 25 mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 BLISTER ACLAR/AL 
LiePIA 00 mars: 23/m9 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
50x1 cpr 100 mg + 25 mg RibutrAGLi 9A 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
280 cpr 100 mg + 25 mg BLISTER ACLAR/AL 
LOSARTANIDROCLOROTNAZIDE [TEVA] "099 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
20/eprA 00 mas725/mg 50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) I S5 ELEUE RARI 
28 cpr 100 mg + 25 mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 BLISTER AL/AL 
56 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
60 cpr 50 mg + 12,5 mg BLISTER ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
84 cpr 50 mg + 12,5 mg 50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 
90 cpr 50 mg + 12,5 mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS I S5 BLISTER ACLAR/AL 
10 cpr 100 mg + 25 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS | S5 50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50X1 COMPRESSE IN 
14 cpr 100 mg + 25 mg BLISTER ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS | S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
28 cpr 100 mg + 25 mg 50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
FLACONE HDPE 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS | S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
30 cpr 100 mg + 25 mg 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS | S5 BLISTER ACLAR/AL 
O cpra100 ma k25mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS | S5 100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
BLISTER ACLAR/AL 
7 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS | S5 SS 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
56 cpr 100 mg + 25 mg BLISTER ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS I SS LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
98 cpr 100 mg + 25 mg 100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER ACLAR/AL 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS | S5 
10 cpr 50 mg + 12,5 mg LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS | S5 BLISTER ACLAR/AL 
14 cpr 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS I S5 100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 


28 cpr 50 mg + 12,5 mg BLISTER ACLAR/AL 
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LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
BLISTER ACLAR/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 50MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER ACLAR/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50X1 COMPRESSE IN 100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
BLISTER ACLAR/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
100 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
FLACONE HDPE BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 100MG/12,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 100MG/12,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 100MG/12,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 100MG/12,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 100MG/12,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 100MG/12,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50X1 COMPRESSE IN 100MG/12,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM “ 50 COMPRESSE IN 100MG/12,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC-PVDC/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM * 56 COMPRESSE IN 100MG/12,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC-PVDC/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM * 84 COMPRESSE IN 100MG/12,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC-PVDC/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM “ 98 COMPRESSE IN 50MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC-PVDC/AL BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 100MG/12,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/PVC/PVDC BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 100MG/12,5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/PVC/PVDC BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 50MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/PVC/PVDC BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 50MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/PVC/PVDC BLISTER AL/PVC/PVDC 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
50MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/PVC/PVDC BLISTER PVC-PVDC/AL 


426 —É 


10 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


10% 250 ml in sacca 500 ml 
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LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA | S5 LOZID S5 
100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
BLISTER PVC-PVDC/AL 
LOZID S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA | S5 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC-PVDC/AL LOZID S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 30/eprrlv;S0/mg:t:12:9/mg 
100MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN LOZID S5 
BLISTER PVC-PVDC/AL 50 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH I S5 LOZID S5 
50MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN - 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL PGICRE riv 30 Marat 4,5 mg 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH | S5 FORO SS 
98 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
50MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL LOZID S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH | S5 7 cpr riv 100 mg + 25 mg 
50MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL COIRECCE se 
1 fiala EV SC 0,8 mg + 1 fiala solv 10 ml +1 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH | S5 siringa 
50MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN . 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL Jutropina alfa Sf 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH I S5 LUVERIS se 
100MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN Sese zo inalason 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL suvena so 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH | S5 SC 3 fiale 75 UI + 3 fiala solv 
100MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL LUVERIS se 
SC 10 fiale 75 UI + 10 fiale solv 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH | S5 
100MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN LUVERIS se 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 1 flaconcino SC 75 UI + 1 flaconcino solv 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH | S5 LUVERIS S2 
100MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 3 flaconcini SC 75 UI + 3 flaconcini solv 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
LUVERIS S2 
LOSAZID I SS SC 10 fiale 75 UI + 10 fiale solv 
14 cpr riv 50 + 12,5 mg 
LUVION S5 
LOSAZID | S5 10 cps 100 mg 
14 cpr riv 100 mg + 25 mg 
LUVION S5 
LOSAZID | S5 20 cps 100 mg 
28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
LUVION S5 
LOSAZID I SS 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml 
28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
LUVION S5 
LOZID | S5 20 cpr 50 mg 
10 cpr riv 100 mg + 25 mg 
LUVION S5 
LOZID | S5 40 cpr 50 mg 
14 cpr riv 100 mg + 25 mg 
mannitolo S5 
LOZID I S5 
28 cpr riv 100 mg + 25 mg MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) S5 
1 sacca 100 ml 5% 
LOZID | S5 
7 cpr riv 50 mg + 12,5 mg MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) S5 
5% 250 ml in sacca 500 ml 
LOZID | S5 
30 cpr riv 100 mg + 25 mg MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) S5 
1 sacca 50 ml 10% 
LOZID | S5 
50 cpr riv 100 mg +25 mg MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) S5 
1 sacca 50 ml 5% 
LOZID | S5 
56 cpr riv 100 mg +25 mg MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) S5 
10% 50 ml in sacca 100 ml 
LOZID | S5 
98 cpr riv 100 mg + 25 mg MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) S5 
10% 100 ml in sacca 250 ml 
LOZID | S5 
MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.I.M.) S5 
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MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 sacca 50 ml 18% 1 sacca 250 ml 5% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
18% 50 ml in sacca 100 mg 1 sacca 500 ml 5% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
100 ml 18% in sacca 250 ml 1 sacca 1.000 ml 5% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
18% 250 ml in sacca 500 ml 1 flacone 100 ml 5% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 100 ml 5% 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 250 ml 5% 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 500 ml 5% 1 sacca 250 ml 10% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 100 ml 10% 1 sacca 500 ml 10% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 250 ml 10% 1 sacca 1.000 ml 10% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 500 ml 10% 1 flacone 250 ml 10% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 100 ml 18% 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 250 ml 18% 1 sacca 1.000 ml 18% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 500 ml 18% 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO (BIOINDUSTRIA L.1.M.) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
5% 50 ml in sacca 100 ml 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO (EUROSPITAL) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 500 ml 5% 24 flaconi 250 ml 10 g/100 ml 

MANNITOLO (EUROSPITAL) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 500 ml 10% 20 flaconi 500 ml 10 g/100 ml 

MANNITOLO (EUROSPITAL) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 500 ml 18% 1 flacone 250 ml 5% 

MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 50 ml 5% 49 flaconi 100 ml 18 g/100 ml 

MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 1.000 ml 10% 24 flaconi 250 ml 18 g/100 ml 

MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 50 ml 18% 20 flaconi 500 ml 18 g/100 ml 

MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 100 ml 18% 1 flacone 500 ml 5% 

MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 250 ml 18% 1 flacone 1.000 ml 5% 

MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 500 ml 18% 1 flacone 50 ml 10% 

MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 flacone 1.000 ml 18% 1 flacone 100 ml 10% 

MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 sacca 250 ml 18% 1 flacone 250 ml 10% 

MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 
1 sacca 500 ml 18% 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO (FRESENIUS KABI ITALIA) S5 MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 


1 sacca 100 ml 5% 


1 sacca 1.000 ml 5% 
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MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 
2 flacone 50 ml 5% 5% 250 ml sacca 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 
1 flacone 50 ml 10% 5% 500 ml sacca 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
1 flacone 100 ml 10% 1 flacone 1.000 ml 10% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
1 flacone 250 ml 10% 1 flacone 50 ml 18% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
1 flacone 500 ml 10% 1 flacone 100 ml 18% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
2 flacone 100 ml 10% 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
1 sacca 50 ml 10% 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
10% 100 ml sacca 1 flacone 1.000 ml 18% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
10% 250 ml sacca 1 flacone 50 ml 5% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
10% 500 ml sacca 1 flacone 100 ml 5% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB) S5 
10% 1.000 ml sacca 1 flacone 250 ml 5% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
18% 50 ml flacone 1 flacone 500 ml 5% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
1 flacone 100 ml 18% 1 flacone 1.000 ml 5% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
2 flacone 100 ml 5% 1 flacone 50 ml 10% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
1 flacone 250 ml 18% 1 flacone 100 ml 10% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB} S5 
1 flacone 500 ml 18% 1 flacone 250 ml 10% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (LDB) S5 
18% 1.000 ml flacone 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (MONICO] S5 
18% 50 ml sacca 1 flacone 100 ml 10% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (MONICO}) S5 
18% 100 ml sacca 1 flacone 250 ml 10% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (MONICO}) S5 
18% 250 ml sacca 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (MONICO]) S5 
18% 500 ml sacca 1 flacone 50 ml 18% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (MONICO}) S5 
18% 1.000 ml sacca 1 flacone 100 ml 18% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (MONICO}) S5 
2 flacone 250 ml 5% 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (MONICO] S5 
1 flacone 500 ml 5% 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (MONICO]) S5 
1 flacone 1.000 ml 5% 1 sacca 50 ml 100 ml 5% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (MONICO) S5 
1 sacca 50 ml 5% 1 flacone 50 ml 5% 

MANNITOLO (GALENICA SENESE) S5 MANNITOLO (MONICO] S5 


2 sacca 100 ml 5% 


1 sacca 100 ml 250 ml 5% 
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MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 250 ml 500 ml 5% 1 flacone 100 ml 18% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO {(NOVASELECT) S5 
1 flacone 100 ml 5% 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 500 ml 1.000 ml 5% 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 50 ml 100 ml 18% 1 flacone 1.000 ml 18% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
100 ml 18% in sacca 250 ml 20 flaconi 500 ml 5% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 250 ml 500 ml 18% 20 flaconi 500 ml 10% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 500 ml 1.000 ml 18% 1 flacone 50 ml 5% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 50 ml 5% 30 flaconi 100 ml 18% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 100 ml 5% 24 flaconi 250 ml 18% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 250 ml 5% 1 flacone 100 ml 5% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 500 ml 5% 20 flaconi 500 ml 18% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 1.000 ml 5% 1 flacone 250 ml 5% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 50 ml 10% 1 flacone 500 ml 5% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 100 ml 10% 1 flacone 1.000 ml 5% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 flacone 250 ml 5% 1 flacone 50 ml 10% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 250 ml 10% 1 flacone 100 ml 10% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
10% 500 ml sacca 1 flacone 250 ml 10% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (NOVASELECT) S5 
1 sacca 1.000 ml 10% 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (PANPHARMA]) S5 
1 sacca 50 ml 18% 1 flacone 100 ml 5% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (PANPHARMA]) S5 
1 sacca 100 ml 18% 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (PANPHARMA]) S5 
1 sacca 250 ml 18% 1 flacone 100 ml 18% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (PANPHARMA]) S5 
18% 500 ml sacca 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (PANPHARMA]) S5 
1 sacca 1.000 ml 18% 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (PANPHARMA]) S5 
1 flacone 500 ml 5% 5% 500 ml sacca 

MANNITOLO (MONICO) S5 MANNITOLO (PANPHARMA]) S5 
1 flacone 50 ml 10% 10% 500 ml sacca 

MANNITOLO (NOVASELECT) S5 MANNITOLO (PANPHARMA]) S5 
1 flacone 1.000 ml 10% 18% 500 ml sacca 

MANNITOLO (NOVASELECT) S5 MANNITOLO (SALF) S5 


1 flacone 50 ml 18% 


1 flacone 100 ml 5% 
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MANNITOLO (SALF) S5 MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) S5 
1 flacone 1.000 ml 5% 5% 1.000 ml sacca 

MANNITOLO (SALF) S5 MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) S5 
1 flacone 100 ml 5% 5% 2.000 ml sacca 

MANNITOLO (SALF) S5 MANNITOLO SORBITOLO (GALENICA SENESE) S5 
1 flacone 1.000 ml 10% sacca 3.000 ml 

MANNITOLO (SALF) S5 MANNITOLO SORBITOLO (GALENICA SENESE) S5 
1 sacca 250 ml 10% sacca 5.000 ml 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 sacca 500 ml 10% 20 cerotti transd 25 mcg/ora 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 flacone 1.000 ml 18% 1 cerotto transd 50 mcg/ora 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 sacca 250 ml 18% 3 cerotti transd 50 mcg/ora 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 sacca 500 ml 18% 5 cerotti transd 50 mcg/ora 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 flacone 250 ml 5% 1 cerotto transd 12 mcg/ora 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 flacone 500 ml 5% 10 cerotti transd 50 mcg/ora 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 flacone 250 ml 10% 20 cerotti transd 50 mcg/ora 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 flacone 500 ml 10% 1 cerotto transd 75 mcg/ora 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 flacone 100 ml 18% 3 cerotti transd 75 mcg/ora 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 flacone 250 ml 18% 5 cerotti transd 75 mcg/ora 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 flacone 500 ml 18% 10 cerotti transd 75 mcg/ora 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 sacca 250 ml 5% 20 cerotti transd 75 mcg/ora 

MANNITOLO (SALF) S5 MATRIFEN Il S7 
1 sacca 500 ml 5% 1 cerotto transd 100 mcg/ora 

MANNITOLO PANPHARMA S5 MATRIFEN Il S7 
1 flacone 250 ml 10% 3 cerotti transd 100 mcg/ora 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) S5 MATRIFEN Il S7 
5% 3.000 ml sacca 5 cerotti transd 100 mcg/ora 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) S5 MATRIFEN Il S7 
5% 5.000 ml sacca 10 cerotti transd 100 mcg/ora 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) S5 MATRIFEN Il S7 
5% 100 ml 20 cerotti transd 100 mcg/ora 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) S5 MATRIFEN Il S7 
5% 250 ml 3 cerotti transd 12 mcg/ora 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) S5 MATRIFEN Il S7 
5% 500 ml 2 cerotti transd 12 mcg/ora 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) S5 MATRIFEN Il S7 
5% 1.000 ml 4 cerotti transd 12 mcg/ora 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) S5 MATRIFEN Il S7 
5% 100 ml sacca 8 cerotti transd 12 mcg/ora 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) S5 MATRIFEN Il S7 
5% 250 ml sacca 16 cerotti transd 12 mcg/ora 

MANNITOLO SODIO CLORURO (GALENICA SENESE) S5 MATRIFEN Il S7 


5% 500 ml sacca 


2 cerotti transd 25 mcg/ora 
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MATRIFEN Il S7 mefentermina Il S6 
4 cerotti transd 25 mcg/ora R 
mefruside S5 
MATRIFEN Il S7 
8 cerotti transd 25 mcg/ora MENECE S4 
25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
MATRIFEN Il S7 PVC/PVDC/AL 
16 cerotti transd 25 mcg/ora MEMELIN s4 
MATRIFEN Il S7 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN BLISTER 
2 cerotti transd 50 mcg/ora VENE 
MATRIFEN Il S7 MENOGON s2 
4 cerotti transd 50 mcg/ora SIE SUE i 
MATRIFEN Il S7 MENOGON s2 
8 cerotti transd 50 mcg/ora a GIRI: IOGELSSaR I) 
MATRIFEN Lista menotropina S2 
16 cerotti transd 50 mcg/ora 
mepindololo Ill P2 
MATRIFEN Il S7 
5 cerotti transd 12 mcg/ora meprednisone Il S9 
MATRIFEN Il S7 MEROPUR s2 
2 cerotti transd 75 mcg/ora 5 fiale 75 UI + 5 fiale 75 UI 
MATRIFEN Il S7 MEROPUR s2 
4 cerotti transd 75 mcg/ora 10 fiale SC IM 75 UI + 10 fiale 75 UI 
MATRIFEN Il S7 mersalile S5 
10 cerotti transd 12 mcg/ora 
mesocarbo Il  S6 
MATRIFEN Il S7 
8 cerotti transd 75 mcg/ora mestanolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-bn@1 
MATRIFEN Il S7 mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-ore) S1 
16 tti t d 75 
cerotti trans mcg/ora eagle Il S7 
MATRIFEN Il S7 
IERI ena TA METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
MATRIFEN Il S7 seri mamo mi 
4 cerotti transd 100 meg/ora METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
scir 1 mg/ml 1.000 ml 
MATRIFEN Il S7 
Essenza omega METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
scir 1 mg/ml 40 ml 
MATRIFEN Il S7 
persiani KITE METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
scir 1 mg/ml 60 ml 
MATRIFEN Il S7 
Golcerora ansa 2meg/ora METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
scir 1 mg/ml 80 ml 
MATRIFEN Il S7 
RCA METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
MATRIFEN Il S7 sromi i ma/mi 
IERiitena 8 ma/0E METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
scir 10 ml 1 mg/ml 
MATRIFEN Il S7 
FERIE METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
Ù & scir 20 ml 1 mg/ml 
MATRIFEN 7 
ES ersESTENnE METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
n ji (ogg scir 40 ml 1 mg/ml 
mebutizide 
METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
mecasermina I S2 scir 60 ml 1 mg/ml 
meclofenoxato Il S6 METADONE CLORIDRATO (AFOM]) Il S7 
scir 80 ml 1 mg/ml 
MEDROL Il S9 
10 cpr div 4 mg METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
scir 20 ml 3 mg/ml 
MEDROL Il S9 
30 cpr div 4 mg METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
scir 100 ml 1 mg/ml 
MEDROL Il S9 
20 cpr div 16 mg METADONE CLORIDRATO (AFOM) Il S7 
scir 1 mg/ml 10 ml 
mefenorex Il S6 
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METADONE CLORIDRATO (AFOM]) S7 METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 
scir 20 ml 5 mg/ml scir 5 ml 5 mg/ml 
METADONE CLORIDRATO (AFOM]) S7 metamfetamina Il S6 
scir 3 It 1 mg/1 ml . È . 5 x 
metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diethe-Sò 
METADONE CLORIDRATO (AFOM]) S7 
scir 5 mg/ml 500 ml metandriolo (3beta,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androst-5-dneB1 
METADONE CLORIDRATO (AFOM) S7 metasterone (17beta-idrossi-2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androkta6:8 
scia zo metenolone (1-metil-17beta-idrossi-Balfa-androst-1-ene-3-onk) S1 
METADONE CLORIDRATO (AFOM]) S7 . os 
meticlotiazide | S5 
scir 3 mg/ml 20 ml 
METADONE CLORIDRATO (AFOM] S7 MEHcrane r_S9 
scir 5 mg/ml 20 ml metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androbt-1Sd 
METADONE CLORIDRATO (AFOM]) S7 metilamfetamina Il S6 
scir 1 mg/ml 100 ml 
METILBETASONE Il S9 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 IM 3 fiale 80 mg + 3 fiale solv 
scir 10 ml 5 mg/ml 
metilclortiazide | S5 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 
scir 20 ml 5 mg/ml metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9-diene-3-on&] 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 metilefedrina Nota: positività ai tests per concehtrsfi 
scir 1.000 ml 0,5% 
metilendiossiamfetamina Il S6 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 
scir 5 ml 1 mg/ml metilendiossimetamfetamina Il S6 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 metilexaneamina Il S6 
sciglo'miftima/mi metilfenidato Il S6 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 3 . F _ 
ir 20 ml 1 mg/mi metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estr-4-ene-B-o8è) 
scir m mg/m 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 metilprednisolone Il _S9 
scir 100 ml 1 mg/ml metilprednisolone + lidocaina Il S9 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 metiltestosterone SI 
scir 40 ml 1 mg/ml 
metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trierl-3-Gr 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 
scir 60 ml 1 mg/ml metipranololo Ill P2 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 metolazone S5 
scir5mg5ml 
metoprololo Ill P2 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 
mE] METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 
98 cpr 23,75 mg r.p. 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 
Comma] METOPROLOLO (ACTAVIS) Il P2 
100 cpr 23,75 mgr.p. 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 
CicesHonI METOPROLOLO (ACTAVIS) Il P2 
10 cpr 47,5 mgr.p. 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 
scir 20 mi 5 mg/mi METOPROLOLO (ACTAVIS) Il P2 
14 cpr 47,5 mgr.p. 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 
zoom] METOPROLOLO (ACTAVIS) Il P2 
10 cpr 23,75 mgr.p. 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 
dicono] METOPROLOLO (ACTAVIS) Il P2 
20 cpr 47,5 mg r.p. 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 
eoomi imam METOPROLOLO (ACTAVIS) Il P2 
28 cpr 47,5 mgr.p. 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 
mmicgonmi METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 
30 cpr 47,5 mg r.p. 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 
scir 40 ml 0,1% METOPROLOLO (ACTAVIS) Il P2 
50 cpr 47,5 mg r.p. 
METADONE CLORIDRATO (MOLTENI) S7 


scir 60 ml 1 mg/ml 


METOPROLOLO [(ACTAVIS) Ill P2 
50 x 1 cpr 47,5 mgr.p. 
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METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO [ACTAVIS) P2 
56 cpr 47,5 mgr.p. 98 cpr 190 mg r.p. 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO [ACTAVIS) P2 
60 cpr 47,5 mgr.p. 100 cpr 190 mgr.p. 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO [ACTAVIS) P2 
98 cpr 47,5 mgr.p. 30 cpr 23,75 mg r.p. 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO [ACTAVIS) P2 
100 cpr 47,5 mgr.p. 50 cpr 23,75 mg r.p. 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO [ACTAVIS) P2 
10 cpr 95 mgr.p. 50 x 1 cpr 23,75 mgr.p. 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO [(ACTAVIS) P2 
14 cpr 95 mgr.p. 56 cpr 23,75 mgr.p. 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO [(ACTAVIS) P2 
20 cpr 95 mg r.p. 60 cpr 23,75 mg r.p. 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO (ANGENERICO) P2 
14 cpr 23,75 mgr.p. 30 cpr 100 mg 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO (ANGENERICO]) P2 
28 cpr 95 mg r.p. 28 cpr 200 mg r.p. 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO [DOC GENERICI) P2 
30 cpr 95 mg r.p. 50 cpr 100 mg 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO [DOC GENERICI) P2 
50 cpr 95 mgr.p. 100 cpr 100 mg 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO (DOC GENERICI) P2 
50x1cpr95mgr.p. 30 cpr 100 mg 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO (EG) P2 
56 cpr 95 mgr.p. 50 cpr 100 mg 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO (EG) P2 
60 cpr 95 mg r.p. 100 cpr 100 mg 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO (EG) P2 
98 cpr 95 mg r.p. 50 cpr 200 mg r.p. 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO (EG) P2 
100 cpr 95 mg r.p. 100 cpr 200 mg r.p. 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO (HEXAL}) P2 
10 cpr 190mgr.p. 30 cpr 100 mg 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 METOPROLOLO (HEXAL}] P2 
14 cpr 190 mgr.p. 28 cpr 200 mgr.p. 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 metoprololo + clortalidone P2 
20 cpr 190 mgr.p. 
E IRR metossifenamina S6 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 o. _ 7 
28 cpr 190 mgr.p. metossipolietilenglicole-epoetina beta (CERA) S2 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Il P2 metribolone/metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestta-494, 
C0cpuzz omo]: mibolerone (7alfa,17alfa-dimetil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-b0n@&1 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 MICARDISPLUS S5 
30 cpr 190 mgr.p. 
98 cpr 80 mg + 12,5 mg 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 
MICARDISPLUS S5 
50 cpr 190mgr.p. 
30 cpr 80/25 mg 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 MICARDISPLUS S5 
28 cpr 23,75 mgr.p. 
56 cpr 40 mg + 12,5 mg 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 MICARDISPLUS S5 
50 x 1 cpr 190mgr.p. 
14 cpr 40/12,5 mg 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 
MICARDISPLUS S5 
56 cpr 190 mgr.p. 
56 cpr 80 mg + 12,5 mg 
METOPROLOLO (ACTAVIS) Ill P2 
MICARDISPLUS S5 


60 cpr 190 mgr.p. 


56 cpr 80 mg + 25 mg 
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MICARDISPLUS | S5 MINIRIN/DDAVP S5 
90 cpr 80 mg + 25 mg 30 cpr subl 60 mcg 
MICARDISPLUS | S5 MIOLENE S3 
98 cpr 40 mg + 12,5 mg 20 cpr 10mg 
MICARDISPLUS | S5 MIOLENE S3 
98 cpr 80 mg + 12,5 mg 6 fiale IM 10mg2ml 
MICARDISPLUS | S5 MIOLENE S3 
28 cpr 40 mg + 12,5 mg 3 fiale EV 50 mg 5 ml 
MICARDISPLUS | S5 MIOZAC Il S6 
28 cpr 40 mg + 12,5 mg 1 flaconcino EV 20 ml 12,5 mg/ml 
MICARDISPLUS | S5 MIRCERA S2 
56 cpr 40 mg + 12,5 mg 1 siringa IV SC 100 mcg 0,3 
ml 
MICARDISPLUS Il 65 
98 cpr 40 mg + 12,5 mg MIRCERA s2 
1 siringa IV SC 150 mcg 0,3 ml 
MICARDISPLUS Il S5 
14 cpr 40/12,5 mg MIRCERA se 
1 siringa IV SC 200 mcg 0,3 ml 
MICARDISPLUS I S5 
28 cpr 80 mg + 12,5 mg MIRCERÀ s2 
IV SC fiala 50 mcg 1 ml 
MICARDISPLUS | S5 
28 cpr 80 mg + 12,5 mg MIRCERA se 
1 siringa IV SC 250 mcg 0,3 ml 
MICARDISPLUS | S5 
56 cpr 80 mg + 12,5 mg MIRCERA s2 
IV SC sir 400 mcg 0,6 ml 
midodrina Il S6 
MIRCERA S2 
MIDODRINA (UNION HEALTH) Il S6 IV SC sir 600 meg 0,6 ml 
gtt os 30 ml 0,25% 
MIRCERA S2 
MIDODRINA EG Il S6 IV SC sir 800 mcg 0,6 ml 
os gtt flaconcino 30 ml 0,25% 
MIRCERA S2 
MILLIBAR I S5 IV SC sir 30 mcg 0,3 ml 
50 cps 2,5 mg 
MIRCERA S2 
MINIRIN/DDAVP | S5 IV SC sir 40 mcg 0,3 ml 
100 cpr subl 60 mcg 
MIRCERA S2 
MINIRIN/DDAVP I S5 IV SC sir 60 mcg 0,3 ml 
10 cpr sublinguali 120 mcg 
MIRCERA S2 
MINIRIN/DDAVP | S5 1 siringa IV SC sir 120 mcg 0,3 ml 
30 cpr subl 120 mcg 
MIRCERA S2 
MINIRIN/DDAVP | S5 IV SC sir 360 mcg 0,6 ml 
100 cpr subl 120 mcg 
MIRCERA S2 
MINIRIN/DDAVP I S5 IV SC fiala 100 mcg 1 ml 
10 cpr sublinguali 240 mcg 
MIRCERA S2 
MINIRIN/DDAVP I S5 IV SC fiala 200 meg 1 ml 
30 cpr subl 240 mcg 
MIRCERA S2 
MINIRIN/DDAVP I S5 IV SC fiala 300 meg 1 ml 
100 cpr subl 240 mcg 
MIRCERA S2 
MINIRIN/DDAVP I S5 IV SC fiala 400 meg 1 ml 
gtt rinol 250 mcg 2,5 ml 
MIRCERA S2 
MINIRIN/DDAVP I S5 IV SC fiala 600 meg 1 ml 
10 fiale SC 4 mcg 1 ml 
MIRCERA S2 
MINIRIN/DDAVP I S5 IV SC fiala 1.000 mcg 1 ml 
spray nasale 0,125 mg flacone 2,5 ml 
MIRCERA S2 
MINIRIN/DDAVP I S5 1 siringa SC EV 50 mcg 0,3 ml 
30 cpr 0,1 mg 
MIRCERA S2 
MINIRIN/DDAVP | S5 1 siringa SC EV 75 mcg 0,3 ml 
30 cpr 0,2 mg 
modafinil Il  S6 
MINIRIN/DDAVP | S5 


10 cpr sublinguali 60 mcg 
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MODURETIC | S5 MORFINA CLORIDRATO ([MONICO) Il S7 
20 cpr 5 mg + 50 mg 5 fiale 50mg5ml 
mometasone Il S9 MORFINA CLORIDRATO ([MONICO) Il S7 
5 fiale 100 mg 10ml 
MONORES I S3 
30 cpr 10 meg MORFINA CLORIDRATO (MONICO) Il S7 
5 fiale 100 mg 5 ml 
MONORES I S3 
FORTE scir 120 ml MORFINA CLORIDRATO ([MONICO) Il S7 
5 fiale 200 mg 10 ml 
MONORES I S3 
scir 120 ml MORFINA CLORIDRATO (SALF) Il S7 
5 fiale 10mg1ml 
MONORES | S3 
30 cpr 0,02 mg MORFINA CLORIDRATO (SALF) Il S7 
5 fiale 20 mg1ml 
MONOTARD | S4 
1 flaconcino SC 10 ml 40 Ul/mI MORFINA CLORIDRATO ATROPINA SOLFATO (MONICO) Il S7 
5 fiale 1 ml 
MONOTARD | S4 
5 flaconcini SC 10 ml 40 Ul/mI MSCONTIN Il S7 
ranulato per sosp os 200m 
MONOTARD | S4 9 La P 2) 
1 flaconcino SC 10 ml 100 Ul/ml MSCONTIN Il S7 
16 cpr 10mgr.p. 
MONOTARD | S4 z SER 
5 flaconcini SC 10 ml 100 Ul/ml MSCONTIN Il S7 
16 cpr 30 mgr.p. 
morfina Il S7 2 CI 
_ _ MSCONTIN Il S7 
morfina + atropina Il S7 TGR 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 MSCONTIN Il S7 
5 fiale 100 mg/5 ml 16 cpr 100mgr.p. 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 MSCONTIN Il S7 
1 fiala 100 mg/5 ml 16 cpr 200 mg r.p. 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 MSCONTIN Il S7 
1 fiala 50mg 5 ml granulato per sosp os 20 mgr.c. 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 MSCONTIN Il S7 
5 fiale 50 mg/5 ml granulato per sosp os 30 mg 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 MSCONTIN Il S7 
5 fiale 10mg1ml granulato per sosp os 60 mg 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 MSCONTIN Il S7 
5 fiale 20 mg 1 ml granulato per sosp os 100 mg 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 nabilone Il S8 
1 fiala 10mg1ml 
nadololo Ill P2 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 
1 fiala 20mg1ml nafarelina s2 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 nafazolina Il S6 
1 fiala 10 ml 100 mg/10 ml 
NALAPRES S5 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
5 fiale 10 ml 100 mg/10 ml 7 
nandrolone (vedi "19-nortestosterone") SI 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 
1 fiala 10 ml 200 mg/10 ml NAOS S3 
soluz os nebul 15 ml 
MORFINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 
5 fiale 10 ml 200 mg/10 ml NAOS s3 
os nebul 30 monodose 0,5 ml 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml 
MORFINA CLORIDRATO (MONICO) Il S7 
5 fiale 10 mg 1 ml NARISTAR Il S6 
14 cpr 120mg+5mgr.p. 
MORFINA CLORIDRATO (MONICO) Il S7 
5 fiale 20 mg 1 ml NARIXAN Il S6 
10 cps 120 mgr.p. 
MORFINA CLORIDRATO (MONICO) Il S7 
1 fiala 10 mg 1 mi NATRILIX I S5 
30 cpr riv 2,5 mg 
MORFINA CLORIDRATO (MONICO) Il S7 
NATRILIX | S5 


1 fiala 20mg1ml 


30 cpr riv 1,5 mg r.p. 


28 cpr 5 mg 


56 cpr 5 mg 
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NATRILIX | S5 NEBIVOLOLO (ACTAVIS) P2 
60 cpr 1,5 mgr.p. 30 cpr 5 mg 
NEBID I SI NEBIVOLOLO (ACTAVIS) P2 
1 fiala IM 4 ml 1.000 mg/4 ml 50 cpr 5 mg 
NEBILOX Ill P2 NEBIVOLOLO (ACTAVIS) P2 
28 cpr div 5 mg 56 cpr 5 mg 
NEBISCON Ill P2 NEBIVOLOLO (ACTAVIS) P2 
5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE 60 cpr 5 mg 
DIVISIBILI 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) P2 
NEBISTALIN Ill P2 90 cpr 5 mg 
28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
NEBISTALIN Ill P2 100 cpr 5 mg 
30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
nebivololo Ill P2 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
100 cpr 5.mg 7 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
500 cpr 5 mg 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
500 cpr 5 mg 7 cpr5mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
7 cpr5mg 14 cpr5mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
7 cpr5mg 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
14 cpr 5 mg 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
20 cpr 5 mg 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
28 cpr 5 mg 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
30 cpr 5 mg 56 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
50 cpr 5 mg 60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
56 cpr 5 mg 90 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
60 cpr 5 mg 100 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
90 cpr 5 mg 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
100cpr 5mg 14 cpr5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
500 cpr 5 mg 500 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
500 cpr 5 mg 20 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
14 cpr 5 mg 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
10 cpr 5 mg 30 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
20 cpr 5 mg 50 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO (ACTAVIS) Ill P2 NEBIVOLOLO (ALTER) P2 
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NEBIVOLOLO (ALTER) Ill P2 NEBIVOLOLO (ANGENERICO) P2 
60 cpr 5 mg 50 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ALTER) Ill P2 NEBIVOLOLO (ANGENERICO) P2 
90 cpr 5 mg 56 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (ANGENERICO) P2 
84 cpr 5 mg 60 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
90 cpr 5 mg 100 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO [DOC) P2 
98 cpr 5 mg 500 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
100 cpr 5 mg 500 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
500 cpr 5 mg 7 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
7 cpr 5 mg flacone 14 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
10 cpr 5 mg flacone 20 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
14 cpr 5 mg flacone 7 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
20 cpr 5 mg flacone 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
7 cpr5mg 30 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
28 cpr 5 mg flacone 50 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
30 cpr 5 mg flacone 56 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
10 cpr5mg 60 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO [DOC) P2 
50 cpr 5 mg flacone 90 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO [DOC) P2 
56 cpr 5 mg flacone 100 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
60 cpr 5 mg flacone 500 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
84 cpr 5 mg flacone 500 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
90 cpr 5 mg flacone 14 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
98 cpr 5 mg flacone 20 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
100 cpr 5 mg flacone 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
500 cpr 5 mg flacone 30 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
14 cpr5 mg 50 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
20 cpr 5 mg 56 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 
28 cpr 5 mg 60 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (ANGENERICO) Ill P2 NEBIVOLOLO (DOC) P2 


30 cpr 5 mg 


90 cpr 5 mg 
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NEBIVOLOLO (DOC) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
28 cpr 5 mg 7 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (DOC) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
30 cpr 5 mg 500 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (DOC) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
90 cpr 5 mg 10 x 50 cpr5 mg 

NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
90 cpr 5 mg 7 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
100 cpr 5 mg 14 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
120 cpr5mg 20 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
7 cpr5mg 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
10 cpr 5 mg 30 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
14 cpr5 mg 50 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
20 cpr 5 mg 56 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
28 cpr 5 mg 60 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
30 cpr 5 mg 90 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
50 cpr 5 mg 100 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
56 cpr 5 mg 14 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (DR REDDY'S) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
60 cpr 5 mg 500 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
500 cpr 5 mg 10 x 50 cpr5 mg 

NEBIVOLOLO [EG] Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
10 cpr5mg 20 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
7 cpr5mg 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
14 cpr 5 mg 30 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
28 cpr 5 mg 50 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
30 cpr 5 mg 56 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO [EG] Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
50 cpr 5 mg 60 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
56 cpr 5 mg 90 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (EG) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
84 cpr 5 mg 90 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO [EG] Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
98 cpr 5 mg 100 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (EG) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 
100 cpr 5 mg 100 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (MYLAN) P2 


100 cpr 5. mg 


7 cpr 5 mg 
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NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RANBAXY)} Ill P2 
500 cpr 5 mg 20 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RANBAXY)} Ill P2 
10 cpr5mg 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RANBAXY)} Ill P2 
14 cpr 5 mg 30 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RANBAXY)} Ill P2 
28 cpr 5 mg 50 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RANBAXY)} Ill P2 
30 cpr 5 mg 56 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RANBAXY)} Ill P2 
50 cpr 5 mg 60 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
56 cpr 5 mg 84 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
60 cpr 5 mg 90 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
84 cpr 5 mg 98 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
7 cpr5mg 100 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
14 cpr 5 mg 500 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
28 cpr 5 mg 7 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
30 cpr 5 mg 10 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
56 cpr 5 mg 14 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
60 cpr 5 mg 20 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
28 cpr 5 mg 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
30 cpr 5 mg 30 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
90 cpr 5 mg 50 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (MYLAN]}) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
100 cpr 5mg 56 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (PENSA) Ill P2 NEBIVOLOLO (RATIOPHARM) Ill P2 
28 cpr 5 mg 60 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (PENSA) Ill P2 NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 
30 cpr 5 mg 84 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (RANBAXY) Ill P2 NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 
7 cpr5mg 90 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (RANBAXY) Ill P2 NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 
90 cpr 5 mg 98 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (RANBAXY) Ill P2 NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 
100 cpr 5 mg 100 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (RANBAXY) Ill P2 NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 
120 cpr5mg 500 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (RANBAXY) Ill P2 NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 
10 cpr5mg 7 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (RANBAXY) Ill P2 NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 


14 cpr 5 mg 


7 cpr 5 mg flacone 
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NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TEVA) Ill P2 
10 cpr 5 mg flacone 20 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TEVA) Ill P2 
14 cpr 5 mg flacone 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TEVA) Ill P2 
20 cpr 5 mg flacone 30 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TEVA) Ill P2 
28 cpr 5 mg flacone 50 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TEVA) Ill P2 
30 cpr 5 mg flacone 56 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TEVA) Ill P2 
50 cpr 5 mg flacone 60 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TORRENT PHARMA GMBH) Ill P2 
56 cpr 5 mg flacone 7 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TORRENT PHARMA GMBH) Ill P2 
60 cpr 5 mg flacone 14 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TORRENT PHARMA GMBH) Ill P2 
84 cpr 5 mg flacone 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TORRENT PHARMA GMBH) Ill P2 
90 cpr 5 mg flacone 30 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TORRENT PHARMA GMBH) Ill P2 
98 cpr 5 mg flacone 50 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TORRENT PHARMA GMBH) Ill P2 
10 cpr5mg 56 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TORRENT PHARMA GMBH) Ill P2 
100 cpr 5 mg flacone 100 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO (TORRENT PHARMA GMBH) Ill P2 
500 cpr 5 mg flacone 500 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO AWP Ill P2 
14 cpr5 mg 90 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO AWP Ill P2 
20 cpr 5 mg 100 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO AWP Ill P2 
28 cpr 5 mg 7 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO AWP Ill P2 
30 cpr 5 mg 120 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO AWP Ill P2 
50 cpr 5 mg 10 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO AWP Ill P2 
56 cpr 5 mg 14 cpr5mg 

NEBIVOLOLO (SANDOZ) Ill P2 NEBIVOLOLO AWP Ill P2 
60 cpr 5 mg 20 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (TEVA) Ill P2 NEBIVOLOLO AWP Ill P2 
90 cpr 5 mg 28 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (TEVA) Ill P2 NEBIVOLOLO AWP Ill P2 
100 cpr 5 mg 30 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (TEVA) Ill P2 NEBIVOLOLO AWP Ill P2 
7 cpr5mg 50 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (TEVA) Ill P2 NEBIVOLOLO AWP Ill P2 
120 cpr5mg 56 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (TEVA) Ill P2 NEBIVOLOLO AWP Ill P2 
10 cpr5mg 60 cpr 5 mg 

NEBIVOLOLO (TEVA) Ill P2 NEBIVOLOLO GERMED Ill P2 


14 cpr 5 mg 


5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE 
DIVISIBILI 
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NEBIVOLOLO PHARMACARE Ill P2 NEBIVOLOLO ZENTIVA Ill P2 
5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE 10 cpr5mg 
DIVISIBILI 
NEBIVOLOLO ZENTIVA Ill P2 
NEBIVOLOLO RK Ill P2 14 cpr 5 mg 
5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE 
DIVISIBILI NEBIVOLOLO ZENTIVA Ill P2 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Il P2 COCRESm9 
5 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER NEBIVOLOLO ZENTIVA Il P2 
PVC/PVDC/AL 28 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Ill P2 NEBIVOLOLO ZENTIVA Ill P2 
5 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL S0/eprsmg 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Ill P2 NEBIVOLOLO ZENTIVA I <Pe 
50 cpr 5 mg 
5 MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER 
EVGIPNDE/AL NEBIVOLOLO ZENTIVA Il P2 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Ill P2 56 cpr 5 mg 
5 MG COMPRESSE 98 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL NEBIVOLOLO ZENTIVA Ill P2 
60 cpr 5 mg 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Ill P2 s 
5 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER NEFES Di 
PVC/PVDC/AL soluz os nebul 15 ml 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Il P2 NEOLOTAN PLUS S5 
5 MG COMPRESSE 500 COMPRESSE IN BLISTER 14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
PVC/PVDC/AL 
NEOLOTAN PLUS S5 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Ill P2 14 cpr 100 mg + 25 mg 
5 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE 
PVC/PVDC/AL CONFEZIONE NEOLOTAN PLUS S5 
OSPEDALIERA 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Il P2 NEOLOTAN PLUS S5 
5 MG COMPRESSE 7 COMPRESSE IN BLISTER 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
PVC/PVDC/AL 
NEOPREX S5 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Ill P2 
14 cpr 20mg+6mg 
5 MG COMPRESSE 8 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL NEORECORMON S2 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Il P2 5000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone 


solvente sc-iv 
5 MG COMPRESSE 10 COMPRESSE IN BLISTER 


PVC/PVDC/AL NEORECORMON S2 


NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Il P2 5000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi 
solvente sc-iv 


5 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL NEORECORMON S2 


NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Ill P2 10000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 
flacone solvente sc-iv 


5 MG COMPRESSE 15 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL NEORECORMON S2 


NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Il P2 500 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone 
solvente sc-iv 


5 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 


PVC/PVDC/AL NEORECORMON s2 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Il P2 go polvere iniettabile+solvente uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi 
solvente sc-iv 
5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL NEORECORMON s2 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Il P2 50000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala 


e 1 flacone solvente sc-iv 
5 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 


PVC/PVDC/AL NEORECORMON S2 


NEBIVOLOLO TEVA ITALIA Il P2 500 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi 
solvente sc-iv 


5 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER 


PVC/PVDC/AL NEORECORMON S2 
NEBIVOLOLO ZENTIVA Il P2 500 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc- 
iv 
90 cpr 5 mg 
NEORECORMON s2 
NEBIVOLOLO ZENTIVA Ill P2 x È cm È Dar È n 
500 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc- 
100 cpr 5 mg iv 
NEBIVOLOLO ZENTIVA Ill P2 NEORECORMON s2 
7 cpr5mg 2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc- 
iv 
NEBIVOLOLO ZENTIVA Ill P2 


120 cpr5mg 


2000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi 
solvente sc-iv 


20 cpr riv 20 mg 
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NEORECORMON | S2 NEORECORMON s2 
2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc- 2000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 10 fiale e 10 

iv flaconi solvente sc-iv 
NEORECORMON | S2 NIFTEN Ill P2 
3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc- 28 cps 50 mg + 20mg 
iv 
niketamide Il S6 
NEORECORMON | S2 
3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc- NOBIZIDE S5 
iv 30 cpr riv 5 mg + 25 mg 
NEORECORMON I S2 NOBIZIDE S5 
5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc- 7 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
iv 
NOBIZIDE S5 
NEORECORMON | S2 n 
56 cpr riv 5 mg + 25 mg 
5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc- 
iv NOBIZIDE S5 
NEORECORMON I s2 COGI one ZIE] 
10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc- NOBIZIDE S5 
Di 14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
NEORECORMON | S2 NOBIZIDE S5 
10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc- ” 
fo 28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
NEORECORMON I s2 NOBIZIDE S5 
500 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 10 fiale e 10 flaconi VV RO) 
solvente sc-iv NOBIZIDE S5 
NEORECORMON | S2 56 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
Sena iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc- NOBIZIDE S5 
90 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
NEORECORMON | S2 
20000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc- NOBIZIDE SS 
iv 7 cpr riv5mg +25 mg 
NEORECORMON | S2 NOBIZIDE S5 
4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso 14 cpr riv 5 mg + 25 mg 
ev/sc 
NOBIZIDE S5 
NEORECORMON | S2 28 cpr riv 5 mg + 25 mg 
4000 ui soluzione per iniezione 6 siringhe preriempite di vetro uso 
ev/sc NOLITERAX S5 
NEORECORMON | s2 50 x 10 cpr riv 10 mg + 2,5mg 
6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso NOLITERAX S5 
7/65 14 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
NEORECORMON | S2 NOLITERAX S5 
sun ui soluzione per iniezione 6 siringhe preriempite di vetro uso 20 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
NEORECORMON | S2 POBIERA S5 
1 siringa preriempita da 30.000 DIGI OE ZZII 
LU NOLITERAX S5 
NEORECORMON | S2 30 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
FELICE preriempite da 30.000 NOLITERAX S5 
50 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
NEORECORMON I S2 
1000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone NOUTERAA S5 
solvente sc-iv 28 x 2 cpr riv 10 mg + 2,5mg 
NEORECORMON | S2 NOLITERAX S5 
1000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi 30 x 2 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
solvente sc-iv 
NOLITERAX S5 
NEORECORMON 1 S2 50 x 2 cpr riv 10 mg + 2,5 mg 
1000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale10 fiale e 10 
flaconi solvente sc-iv NOLITERAX S5 
30 x 3 cpr riv 10mg+2,5m 
NEORECORMON I s2 E 9 9 
2000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone NOLVADEX S4 
solvente sc-iv 30 cpr riv 10 mg 
NEORECORMON I S2 NOLVADEX Ss4 


— 443 


coll 5 ml 0,25% 
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NOLVADEX | S4 NORPA S5 
20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
COMPRESSE 
NOVOMIX 30 s2 
NOMAFEN I S4 5 cartucce 3 ml 300 UI 
30 cpr riv 10 mg 
NOVOMIX 50 S2 
NOMAFEN I S4 5 cartucce 3 ml 300 UI 
20 cpr riv 20 mg 
3 NOVOMIX 50 S2 
noradrenalina Il S6 5 cartucce 3 ml 300 UI 
NORADRENALINA TARTRATO (GALENICA SENESE) Il S6 NOVOMIX 50 s2 
5 fiale EV 2 mg/ml 5 cartucce 3 ml 300 UI 
NORADRENALINA TARTRATO (GALENICA SENESE) Il S6 NOVOMIX 50 s2 
10 fiale 2 mg/ml 5 penne 300 UI 3 ml 
NORADRENALINA TARTRATO (MONICO) Il S6 NOVOMIX 50 s2 
5 fiale 2 mg 1 ml 5 cartucce 3 ml 300 UI 
NORADRENALINA TARTRATO (SALF) Il S6 NOVOMIX 50 s2 
5 fiale 2 mg 1 ml 5 cartucce 3 ml 300 UI 
NORADRENALINA TARTRATO (SALF) Il S6 NOVOMIX 70 s2 
50 fiale 2mg 1 ml 5 cartucce 3 ml 300 UI 
NORAZIDE | S5 NOVOMIX 70 s2 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 5 cartucce 3 ml 300 UI 
NORAZIDE | S5 NOVOMIX 70 s2 
14 cpr 5 mg + 25 mg 5 cartucce 3 ml 300 UI 
norboletone (13beta,17alfa-dietil-17beta-idrossi-gon-4-ene-3-or&] NOVOMIX 70 s2 
norclostebol (4-cloro-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) | SI Picantuces sm ION.) 
NOVOMIX 70 S2 
NORDITROPIN I S2 
5 penne 900 UI 3 ml 
nordiflex 1 pen 10 mg 
NOVOMIX 70 S2 
NORDITROPIN | S2 
5 cartucce 3 ml 300 UI 
nordiflex 1 pen 15 mg 
NOVORAPID S4 
NORDITROPIN | S2 " 
1 fiala SC 10 ml 100 Ul/mI 
5 pen 5 mg/1,5 ml 
NOVORAPID S4 
NORDITROPIN I S2 
5 cartucce 3 ml 300 UI 
10 pen 5 mg/1,5 ml 
NOVORAPID INN S4 
NORDITROPIN Il S2 
5 pen 3 ml 100 UI/ml 
5 pen 10 mg/1,5 ml 
NOVORAPID NOVOLET S4 
NORDITROPIN | S2 nu 
5 siringhe SC 3 ml 
10 pen 10 mg/1,5 ml 
NOVORAPID PENFILL S4 
NORDITROPIN | S2 
5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
5 pen 15 mg/1,5 ml 
NUROFEN INFLUENZA RAFFREDDORE Il S6 
NORDITROPIN | S2 
12 cpr riv 200 mg + 30 mg 
10 pen 15 mg/1,5 ml 
NUROFEN INFLUENZA RAFFREDDORE Il S6 
NORDITROPIN | S2 
n 24 cpr 
1 cartuccia 5 mg 1,5 ml 
NYOGEL Ill P2 
NORDITROPIN Il S2 
x" gel oftalm 59 0,1% 
1 cartuccia 10 mg 1,5 ml 
OCTALBIN S5 
NORDITROPIN |l S2 
" IV flacone 100 ml 50 mg/ml 
1 cartuccia 15 mg 1,5 ml 
OCTALBIN S5 
NORDITROPIN | S2 
a IV flacone 250 ml 50 mg/ml 
nordiflex 1 pen 5 mg 
_ . . OCTALBIN S5 
noretandrolone (17alfa-etil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) |  S1 
IV flacone 50 ml 200 mg/ml 
norfenefrina Il S6 OCTALBIN S5 
norfenfluramina Il S6 IV flacone 100 ml 200 mg/ml 
NORMOPRESS I S5 octopamina I" 56 
30 cpr div 100 mg + 2,5 mg OFTIMOLO Il P2 


500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


SC 5 cartucce 3,3 mg/ml 1,5 
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OFTIMOLO Ill P2 OLPREZIDE S5 
coll 3 ml 0,25% 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OFTIMOLO Ill P2 OLPREZIDE S5 
coll 5 ml 0,5% 28 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OFTIMOLO Ill P2 OLPREZIDE S5 
coll 3 ml 0,50% 30 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 56 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
84 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 14 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 84 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
28 cpr riv 20 mg + 25 mg 90 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLMEGAN I S5 OLPREZIDE S5 
30 cpr riv 20 mg + 25 mg 98 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLMEGAN I S5 OLPREZIDE S5 
56 cpr riv 20 mg + 25 mg 280 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
84 cpr riv 20 mg + 25 mg 10 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
90 cpr riv 20 mg + 25 mg 50 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
14 cpr riv 20 mg + 25 mg 500 cpr riv 20 mg + 25 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
98 cpr riv 20 mg + 25 mg 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
280 cpr riv 20 mg + 25 mg 30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
10 cpr riv 20 mg + 25 mg 84 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
50 cpr riv 20 mg + 25 mg 90 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
500 cpr riv 20 mg + 25 mg 98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 280 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLMEGAN | S5 OLPREZIDE S5 
56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

OLMEGAN | S5 OMERIA P2 
90 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 28 cpr 6,25 mg 

OLMEGAN | S5 OMERIA P2 
98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 30 cpr 25 mg 

OLMEGAN | S5 OMNITROPE S2 
280 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 1 flaconcino IM SC 1,3 mg/ml + solv 

OLMEGAN | S5 OMNITROPE S2 
10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 1 flaconcino IM SC 5 mg/ml 15 UI + 1 cartuccia solv 

OLMEGAN | S5 OMNITROPE S2 
50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 5 flaconcini IM SC 5 mg/ml 15 UI + 5 cartucce solv 

OLPREZIDE | S5 OMNITROPE S2 
50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 1 cartuccia SC 3,3 mg/ml 1,5 ml 

OLPREZIDE | S5 OMNITROPE S2 


56 cpr 40 mg r.p. 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
OMNITROPE S2 ORAMORPH Il S7 
SC 10 cartucce 3,3 mg/ml 1,5 ml scir 100 ml 20 mg/ml 
OMNITROPE S2 ORGALUTRAN | S4 
1 cartuccia SC 6,7 mg/ml 1,5 ml 1 siringa 0,25 mg 0,5 ml 
OMNITROPE S2 ORGALUTRAN | S4 
SC 5 cartucce 6,7 mg/ml 1,5 5 siringhe 0,25 mg 0,5 ml 
OMNITROPE S2 ornipressina | S5 
SC 10 cartucce 6,7 mg/ml 5 
ortetamina Il  S6 
ONBREZ BREEZHALER S3 R 
300 cps 300 mcg ossicodone iù 7 
ONBREZ BREEZHALER S3 ossimesterone (4,17beta-didrossi-17alfa-metil-androst-4-enet3-dòie 
10 /epsita0/meg ossimetolone (2-idrossimetilene-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfS-a 
ONBREZ BREEZHALER S3 A 
ossimorfone Il S7 
30 cps 150 mcg 
ONBREZ BREEZHALER S3 OVITRELLE . se 
60 cps 150 meg SC 1 fiala 250 mcg + 1 fiala 1 ml 
ONBREZ BREEZHALER S3 SNEE : Sa 
90 cps 150 meg SC 2 fiale 250 mcg +2 fiala 1 ml 
ONBREZ BREEZHALER S3 SMAIRE SEE : So 
300 cps 150 meg SC 10 fiale 250 mcg + 10 fiale 1 ml 
ONBREZ BREEZHALER S3 OVITRELLE . s2 
10 cps 300 meg 1 fiala SC 250 mcg + 1 fiala 1 ml 
ONBREZ BREEZHALER S3 OVITRELTE : s2 
30 cps 300 meg SC 2 fiale 250 mcg +2 fiala 1 ml 
ONBREZ BREEZHALER S3 SE e 
60 cps 300 meg SC 10 fiale 250 mcg + 10 fiale 
ONBREZ BREEZHALER S3 OVIIRELLE s2 
90 cps 300 meg SC 1 siringa 250 mcg/0,5 ml 
OPTRUMA sa oxabolone (4-idrossi-19-nortestosterone; 4,17beta-diidrossi-&strS# 
14 cpr riv 60 mg oxandrolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-2-ossi-5alfa-androstan3+ 
OPTRUMA s4 oxilofrina ll 56 
28 cpr riv 60 mg 
oximetazolina Il S6 
OPTRUMA S4 
100 cpr riv 60 mg OXIS S3 
OPTRUMA sa 60 dosi polv inal 
84 cpr riv 60 mg OXIS S3 
60 dosi polv inal 
ORAMORPH S7 a 
scir 20 ml 20 mg/ml OXIS S3 
ORAMORPH S7 3 inal 60 dosi 
scir 100 ml 2 mg/ml OXIS S3 
ORAMORPH S7 3 inal 60 dosi / inal 
os soluz flacone 120 ml 20 mg/ml oxprenololo Ill P2 
ORAMORPH S7 oxprenololo + clortalidone Ill P2 
20 flaconcini os 10 mg 5mI 
OXYCONTIN Il S7 
ORAMORPH S7 28 cpr 20 mg r.p. 
20 flaconcini os 30 mg 5 ml 
OXYCONTIN Il S7 
ORAMORPH S7 56 cpr 20 mg r.p. 
20 flaconcini os 100 mg 5 ml 
OXYCONTIN Il S7 
ORAMORPH S7 112 cpr 20mgr.p. 
scir 250 ml 2 mg/ml 
OXYCONTIN Il S7 
ORAMORPH S7 28 cpr 40 mg r.p. 
scir 500 ml 2 mg/ml 
OXYCONTIN Il S7 
ORAMORPH S7 28 cpr 10 mgr.p. 
os soluz flacone 30 ml 20 mg/ml 
OXYCONTIN Il S7 


pasta 6,5g 


4MG/1,25MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 


OPA/AL/PVC/AL 
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OXYCONTIN S7 PECFENT Il S7 
112 cpr 40 mgr.p. 100MCG/EROGAZIONE-SPRAY NASALE, SOLUZIONE-USO NASALE- 
FLACONE[VETRO)-1,55 ML1 
OXYCONTIN S7 FLACONE 
28/CPrsO MII; PECFENT Il S7 
OXYCONTIN S7 100MCG/EROGAZIONE-SPRAY NASALE, SOLUZIONE-USO NASALE- 
FLACONE[VETRO)-1,55 ML4 
56 cpr 40 mgr.p. FLACONI 
OXYCONTIN S7 PECFENT Il S7 
112 cpr40mgr.p. 
400MCG/EROGAZIONE-SPRAY NASALE,SOLUZIONE-USO NASALE- 
OXYCONTIN S7 FLACONE[VETRO)-1,55 ML1 
FLACONE 
28 cpr 80 mg r.p. 
PECFENT II S7 
OXYCONTIN S7 
400MCG/EROGAZIONE-SPRAY NASALE,SOLUZIONE-USO NASALE- 
56 cpr 80 mgr.p. FLACONE{VETRO)-1,55 ML4 
FLACONI 
OXYCONTIN S7 
112 cpr 80 mgr.p. peginesatide (ematide) I S2 
OXYCONTIN S7 pemolina Il S6 
28 cpr 80 .p. 
AED penbutololo Ill P2 
OXYCONTIN S7 
56 cpr 80 mg r.p. pentazocina Il S7 
OXYCONTIN S7 pentetrazolo Il S6 
MEIER: pentetrazolo + diidrocodeina Il S6 
OXYCONTIN Di PERGOVERIS s2 
10 cpr5mgr.p. “ " 
1 fiala SC 150 Ul +75 UI +1 fiala 1 ml 
OCRICONTIN S7 PERGOVERIS s2 
SGICRIAlO Moirp. 3 fiale SC 150 Ul/75 UI 
ONYGONTIN S7 PERGOVERIS s2 
se./epri> Maire: 10 fiale SC 150 UI + 75 UI + 10 fiale 1 ml 
OXYCONTIN oi PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG S5 
30 cpr 5 mg r.p. 
2 MG/0,625 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
OXYCONTIN S7 ENGIMOSIAR 
56 cpr 5 mg r.p. PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG S5 
OXYCONTIN S7 2 MG/0,625 MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
112 cpr5mgr.p. 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG S5 
OXYCONTIN S7 
2 MG/0,625 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
112 cpr 10mgr.p. PVC/PVDC/AL 
OXYCONTIN S7 PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG S5 
28 cpr 10 mgr.p. 4 MG/1,25 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
PVC/PVDC/AL 
OXYCONTIN S7 
BET TA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG S5 
4 MG/1,25 MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER 
OXYCONTIN S7 PVC/PVDC/AL 
112 cpr10mgr.p. 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG S5 
OXYCONTIN S7 4 MG/1,25 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
28 cpr 20mgr.p. PVC/PVDC/AL 
OXYCONTIN S7 PERINDOPRIL E INDAPAMIDE PENSA S5 
56 cpr 20 mgr.p. 2 MG/0,625 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL 
OXYCONTIN S7 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE PENSA S5 
112 cpr20mgr.p. 
4 MG/1,25 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
paraidrossiamfetamina S6 AL/AL 
parametasone s9 PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 
4MG/1,25MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER 
parametilamfetamina S6 OPA/AL/PVC/AL 
PARMODALIN s6 PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 
Barron a 4MG/1,25MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 
OPA/AL/PVC/AL 
PASTA ARSENICALE NORM 
6 PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 
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PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 
4MG/1,25MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 2MG/0,625MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 
OPA/AL/PVC/AL OPA/AL/PVC/AL 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 
4MG/1,25MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER 2MG/0,625MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER 
OPA/AL/PVC/AL OPA/AL/PVC/AL 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 
4MG/1,25MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 2MG/0,625MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
OPA/AL/PVC/AL OPA/AL/PVC/AL 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 
4MG/1,25MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 500 cpr 2 mg 
OPA/AL/PVC/AL 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 15 cpr 4 mg + 1,25 mg 
4MG/1,25MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER 
OPA/AL/PVC/AL PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 Lepre Mar: 0/643) Mg 
4MG/1,25MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 
OPA/AL/PVC/AL 20 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 
2MG/0,625MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER 
OPA/AL/PVC/AL ZSPREmI 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 PERINDOFKILINDAPAMIDETARKOW] 3 
8MG/2,5MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER SOeprAmg 
CRAIG PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 50 cpr 4 mg 
8MG/2,5MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 
SA PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 

56 cpr 4mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 
2MG/0,625MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 
OPA/AL/PVC/AL 60 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 
8MG/2,5MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 90 cpr 4 mg 
OPA/AL/PVC/AL 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 100 cpr 4 mg + 1,25 mg 
8MG/2,5MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
OPA/AL/PVC/AL PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 

500 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 
8MG/2,5MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 
OPA/AL/PVC/AL 20 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 
8MG/2,5MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER Bslepnzima 
OPA/AL/PVC/AL 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 ESS 

cprZfm 
8MG/2,5MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER PEA 
OPA/AL/PVC/AL PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 EZIUTE] 
8MG/2,5MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 
OPA/AL/PVC/AL 

56 cpr 2 mg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 
8MG/2,5MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
OPA/AL/PVC/AL 60 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) SS 
2MG/0,625MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 90 cpr 2 mg 
OPA/AL/PVC/AL 

PVEAERICI, PERINDOPRIL INDAPAMIDE (ARROW) S5 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 
2MG/0,625MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
Se Hi PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) S5 

20 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 
2MG/0,625MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) S5 
OPA/AL/PVC/AL 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) S5 


2MG/0,625MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 
OPA/AL/PVC/AL 


60 cpr 2 mg 
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PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
100 cpr 2 mg 28 cpr 4mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
20 cpr 4mg 28 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
30 cpr 4 mg + 1,250 mg 30 cpr 4 mg + 1,250 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
60 cpr 4mg 50 cpr 4mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (DOC GENERICI) S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
100 cpr 4mg 56 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN)} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
14 cpr 2 mg 60 cpr 4mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
20 cpr 2 mg 90 cpr 4mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
28 cpr 2 mg 100 cpr 4mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN)} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
30 cpr 2 mg 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]) S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
50 cpr 2 mg 50 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
56 cpr 2 mg 56 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN)} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
60 cpr 2 mg 60 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
14 cpr 2 mg 90 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 
90 cpr 2 mg 100 cpr 2mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 
100 cpr 2 mg 500 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 
14 cpr 4 mg 14 cpr 4 mg + 1,25 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 
20 cpr 4mg 20 cpr 4mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 
28 cpr 4mg 28 cpr 4mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 
30 cpr 4 mg 30 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 
50 cpr 4mg 50 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN) S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 
56 cpr 4mg 56 cpr 4mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 
60 cpr 4mg 60 cpr 4 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 
90 cpr 4mg 14 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 
100 cpr 4 mg 90 cpr 4mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 
14 cpr 4 mg 100 cpr 4 mg + 1,25 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN]} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 
20 cpr 2 mg 20 cpr 2 mg 

PERINDOPRIL INDAPAMIDE (MYLAN)} S5 PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) S5 


20 cpr 4mg 


500 cpr 4 mg 
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PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) | S5 PLAUNAZIDE S5 
28 cpr 2 mg 84 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) | S5 PLAUNAZIDE S5 
30 cpr 2 mg 90 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE {(RATIOPHARM) | S5 PLAUNAZIDE S5 
50 cpr 2 mg 98 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) | S5 PLAUNAZIDE S5 
56 cpr 2 mg 280 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) | S5 PLAUNAZIDE S5 
60 cpr 2 mg 10 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) | S5 PLAUNAZIDE S5 
90 cpr 2 mg 50 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE (RATIOPHARM) | S5 PLAUNAZIDE S5 
100 cpr 2 mg + 0,625 mg 500 cpr riv 20 mg + 25 mg 
petidina Il S7 PLAUNAZIDE S5 
28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PETIDINA CLORIDRATO (MOLTENI) Il S7 
5 fiale 100mg 2 ml PLAUNAZIDE S5 
30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PETIDINA CLORIDRATO (MONICO) Il S7 
5 fiale 100mg2 ml PLAUNAZIDE S5 
56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PETIDINA CLORIDRATO (SALF) Il S7 
5 fiale 100mg2ml PLAUNAZIDE S5 
84 cpr riv 20 mg + 12,5m 
pindololo Ill P2 DI 9 = 
_ PLAUNAZIDE S5 
pirbuterolo I S3 60 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
piretanide I SS PLAUNAZIDE S5 
piretanide + ramipril | S5 ADV MO SIDE) 
PLAUNAZIDE S5 
PLANDER I S5 
98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
1 flacone EV 500 ml 6% 
PLAUNAZIDE S5 
PLANDER | S5 
50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
1 flacone EV 500 ml 10% 
PLENAER Il 
PLANDER | S5 Sd 
- 2 A soluz nebul 20 flaconcini 0,5 mg + 20 flaconcini 0,5 
infusione 20 flaconi 500 ml 50 g/500 ml mg 
PLANDER I SS PLENAER Il S9 
infusione 20 flaconi 500 ml 30 g/500 ml 100 erog 100 meg + 250 mcg 
aerosol 
PLASBUMIN | S5 
infus flacone 50 ml 20% PLUSCOR Ill P2 
28 iv 5 
PLASBUMIN | S5 STRO, 
infus flacone 100 ml 20% PLUSCOR Ill P2 
28 iv 10 
PLASMAVOLUME I S5 SA 
10 sacche 500 ml POLARAMIN ESPETTORANTE Il S6 
ir 100 ml 
PLAUNAZIDE I S5 SRO 
10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg politiazide S5 
PLAUNAZIDE | S5 potassio canrenoato S5 
500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
POTASSIO CANRENOATO (EG) S5 
PLAUNAZIDE | S5 20 cpr riv 100 mg 
14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
POTASSIO CANRENOATO (PENSA PHARMA) S5 
PLAUNAZIDE I S5 20 cpr riv 100 mg 
28 cpr riv 20 mg + 25 mg 
POTASSIO CANRENOATO (SANDOZ) S5 
PLAUNAZIDE | S5 20 cpr riv 100 mg 
14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
potassio canrenoato + butizide S5 
PLAUNAZIDE I S5 
30 cpr riv 20 mg + 25 mg practololo Il P2 
PLAUNAZIDE | S5 prasterone (vedi "deidroepiandrosterone") SI 


56 cpr riv 20 mg + 25 mg 


20 cpr 2 mg + 0,625 mg 


FORTE 20 cpr 4 mg + 1,25 mg 


10-7-2013 Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160 
PRECTIAZIDE | S5 PRELECTAL S5 
50 MG + 12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 60 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
COMPRESSE 
PRELECTAL S5 
FRECHAZIDE I S5 90 cpr 2,5 mg + 0,625mg 
100 MG + 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 
COMPRESSE PRELECTAL S5 
prednilidene Il S9 28 cpr 2 mg + 0,625 mg 
. PRELECTAL S5 
prednisolone Il S9 
100 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
predmisane I 59 PRELECTAL S5 
PREGNYL | S2 500 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
3 fiale IM 1.500 UI + 3 fiale 1 ml PRELECTAL S5 
PREGNYL I S2 14 cpr 5 mg + 1,25 mg 
3 fiale IM 5.000 UI + 3 fiale 1 ml PRELECTAL S5 
PREGNYL | S2 20 cpr 5 mg + 1,25 mg 
1 fol IM 5.000 UI + 1 fiala solv 1 PRELECTAL S5 
su 28 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL | 
SI PRELECTAL S5 
500 cpr 2 mg + 0,625 mg 
30 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL | S5 
PRELECTAL S5 
FORTE 14 cpr 4 mg + 1,25 mg 
50 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL | 
SS PRELECTAL S5 
FORTE 20 cpr 4 mg + 1,25 mg 
56 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL | S5 
PRELECTAL S5 
28 cpr 4 mg + 1,25 mg 
60 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL | S5 
PRELECTAL S5 
FORTE 30 cpr 4 mg + 1,25 
mg 90 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL | S5 PRELECTAL S5 
FORTE 50 cpr 4 mg + 1,25 mg 100 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL | S5 PRELECTAL S5 
FORTE 56 cpr 4 mg + 1,25 mg 500 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL | S5 PRELECTAL S5 
14 cpr 2 mg + 0,625 mg 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL | S5 PRELECTAL S5 
FORTE 60 cpr 4 + 1,25 mg 50 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL | S5 PRELECTAL S5 
90 cpr 4 mg + 1,25 mg 56 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL | S5 PRELECTAL S5 
FORTE 100 cpr 4 mg + 1,25 mg 60 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL | S5 PRELECTAL S5 
FORTE 500 cpr 4 mg + 1,25 mg 90 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL | S5 PRELECTAL S5 
14 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL | S5 prenilamina Il S6 
20 cpr 2,5 mg + 0,625 mg PREPACORTH Il s9 
PRELECTAL | S5 0,5 g/100 g + 5 g/100g tubo crema 
28 cpr 2,5 mg + 0,625 mg preparati attivi della cannabis (es. hashish, marijuana) o prejbar$fi 
PRELECTAL | 
SF PRESINEX S5 
30 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
spray nasale 6 ml 10 mcg/spr 
PRELECTAL | 
> PRESSURAL S5 
50 cpr 2,5 mg + 0,625 mg - 
50 cpr riv 2,5 mg 
PRELECTAL | 
8 PRETERAX S5 
56 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
FORTE 14 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRELECTAL | 
= PRETERAX S5 


28 cpr 2 mg + 0,625 mg 


14 cpr 80 mg + 12,5 mg 
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PRETERAX S5 PRETERAX S5 
14 cpr 2 mg + 0,625 mg 56 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRETERAX S5 PRETERAX S5 
FORTE 28 cpr 4 mg + 1,25 mg 60 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRETERAX S5 PRETERAX S5 
FORTE 30 cpr 4 mg + 1,25 3 fiale 30 cpr 5 mg + 1,25 mg 
mg 
PRETERAX S5 
PRETERAX SS 100 cpr 5 mg + 1,25 mg 
FORTE 50 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRETERAX S5 
PRETERAX S5 10 fiale 50 cpr 5 mg + 1,25 mg 
FORTE 56 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRETERAX S5 
PRETERAX S5 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 
FORTE 60 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX S5 
PRETERAX SS 50 cpr 2 mg + 0,625 mg 
FORTE 100 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRETERAX S5 
PRETERAX SS 56 cpr 2 mg + 0,625 mg 
FORTE 500 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRETERAX S5 
PRETERAX SS 60 cpr 2 mg + 0,625 mg 
90 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX S5 
PRETERAX S5 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 
FORTE 90 cpr 4 mg + 1,25 mg 
PRETERAX S5 
PRETERAX SS 500 cpr 2 mg + 0,625 mg 
15 cpr 2,5mg+ 0,625 mg 
PRILACE S5 
PRETERAX SS 14 cpr 5 mg + 6 mg 
20 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRINZIDE S5 
PRETERAX SS 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
28 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX SS 98 cpr 80 mg + 12,5 mg 
20 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX S5 14 cpr 80 mg + 25 mg 
30 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX SS 28 cpr 80 mg + 25 mg 
50 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX SS 28 x 1 cpr 80 mg + 25 mg 
56 cpr 2,5mg+ 0,625 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX S5 30 cpr 80 mg + 25 mg 
60 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX SS 56 cpr 80 mg + 25 mg 
3 fiale 30 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX SS 90 cpr 80 mg + 25 mg 
100 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX SS 98 cpr 80 mg + 25 mg 
10 fiale 50 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX SS 14 cpr 40 mg + 12,5 mg 
14 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX SS 28 cpr 40 mg + 12,5 mg 
20 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX S5 28 cpr 40/12,5 mg 
28 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX SS 56 cpr 40 mg + 12,5 mg 
30 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX SS 98 cpr 40 mg + 12,5 mg 
50 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRITORPLUS S5 
PRETERAX S5 


1 fiala 1.000 UI 10 ml 


IM SC 3 fiale 50 UI + fiale solv 
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PRITORPLUS | S5 PROTAPHANE S4 
28 cpr 80 mg + 12,5 mg 5 fiale SC 10 ml 100 Ul/ml 
PRITORPLUS I S5 PROTAPHANE S4 
28 cpr 80/12,5 mg 1 penfill 3 ml 100 UI/ml 
PRITORPLUS | S5 PROTAPHANE S4 
56 cpr 80 mg + 12,5 mg 5 penfill 300 UI 3 ml 
probenecid | S5 PROTAPHANE S4 
10 penfill 3ml 100 Ul/mI 
PROBENECID | S5 
100 cpr 500 mg PROTAPHANE S4 
PROBENECID | S5 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
500 cpr 500 mg PROTAPHANE S4 
NOVOLET 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml 
PROBENECID | S5 
1.000 cpr 500 mg PROVIGIL Il S6 
30 cpr 100 mg 
procaterolo I S3 
PROVIRON | SI 
PROCTOFOAM HC Il S9 20 cpr 50 mg 
schiuma rettale 12 g 
pseudoefedrina Nota: Positività ai test per concellitraà 
PROCTOFOAM HC Il S9 
schiuma rettale 24 g pseudoefedrina + cetirizina Il S6 
PROCTOLYN Il S9 pseudoefedrina + desclorfeniramina + guaifenesina Il S6 
pomata rettale 20 g . x E 5 . 
pseudoefedrina + destrometorfano + difenidramina + ammdlni66 
PROCTOLYN Il S9 
DATPONFE 006 pseudoefedrina + destrometorfano + triprolidina Il S6 
PROCTOLYN Il S9 pseudoefedrina + ibuprofene Il S6 
n; REV O pseudoefedrina + loratadina Il S6 
PROCTOSEDYL Il S9 pseudoefedrina + paracetamolo Il S6 
AEmaiGizie Mr029g) pseudoefedrina + paracetamolo + difenidramina Il S6 
FIROCTOSEDSI: M-.59 pseudoefedrina + triprolidina Il S6 
6 supposte 
PROCTOSOLL Il s9 pseudoefedrina + triprolidina + paracetamolo Il S6 
crema rettale 20 g PUREGON S2 
prolintano Il S6 IM SC 3 fiale 100 UI + fiale solv 
propilesedrina Il S6 FUREGON Se 
IM SC 5 fiale 100 UI + fiale solv 
lol 
propranololo Ill P2 PUREGON se 
prostanozolo (17beta-idrossi-5alfa-androstano [3,2-c] pirazolo) S1 IM SC 10 fiale 100 UI + fiale solv 
PROTAPHANE I S4 PUREGON s2 
INN 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/ml IM SC 1 fiala 150 UI + fiala solv 
PROTAPHANE I S4 PUREGON s2 
INN 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml IM SC 3 fiale 150 UI + fiale solv 
PROTAPHANE I S4 PUREGON s2 
INN 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml IM SC 5 fiale 150 UI + fiale solv 
PROTAPHANE I S4 PUREGON s2 
1 cartuccia 3 ml 100 Ul/mi IM SC 10 fiale 150 UI + fiale solv 
PROTAPHANE I S4 PUREGON s2 
5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 1 fiala IM SC 50 UI 0,5 ml 
PROTAPHANE I S4 PUREGON s2 
10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml IM SC 1 fiala 50 UI + fiala solv 
PROTAPHANE I S4 PUREGON s2 
1 fiala SC 10 ml 40 Ul/mi 5 fiale IM SC 50 UI 0,5 ml 
PROTAPHANE I S4 PUREGON s2 
5 fiale SC 10 ml 40 Ul/mi 10 fiale IM SC_50 Ul/0,5 ml 
PROTAPHANE I S4 PUREGON s2 


IM SC 10 fiale 75 UI + fiale solv 


10 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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PUREGON S2 PUREGON | S2 
5 fiale IM SC 75 Ul/0,5 ml IM SC 1 fiala 100 UI + fiala solv 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
10 fiale IM SC 75 Ul/0,5ml 20 cerotti transd 25 mcg/ora 

PUREGON s2 QUATROFEN Il S7 
1 fiala IM SC 100 ml 0,5 ml 1 cerotto transd 50 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
5 fiale IM SC 100 UI 0,5 ml 3 cerotti transd 50 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
10 flaconi IM SC 100 Ul/0,5ml 5 cerotti transd 50 mcg/ora 

PUREGON s2 QUATROFEN Il S7 
1 fiala IM SC 150 Ul/0,5ml 1 cerotto transd 12 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
5 fiale IM SC 150 Ul/0,5 ml 10 cerotti transd 50 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
10 fiale IM SC 150 Ul/0,5ml 20 cerotti transd 50 mcg/ora 

PUREGON s2 QUATROFEN Il S7 
1 fiala IM SC 200 Ul/0,5ml 1 cerotto transd 75 mcg/ora 

PUREGON s2 QUATROFEN Il S7 
5 fiale IM SC 200 UI 0,5 ml 3 cerotti transd 75 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
10 fiale IM SC 200 UI/0,5ml 5 cerotti transd 75 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
1 fiala IM SC 225 Ul/0,5ml 10 cerotti transd 75 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
IM SC 5 fiale 50 UI + fiale solv 20 cerotti transd 75 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
5 fiale IM SC 225 Ul/0,5 ml 1 cerotto transd 100 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
10 fiale IM SC 225 Ul/0,5ml 3 cerotti transd 100 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
1 fiala IM SC 250 Ul/0,5ml 5 cerotti transd 100 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
5 fiale IM SC 250 UlI/0,5 ml 10 cerotti transd 100 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
10 fiale IM SC 250 UI/0,5ml 20 cerotti transd 100 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
1 fiala IM SC 75 Ul/0,5ml 3 cerotti transd 12 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
1 cartuccia SC 300 UI/0,36 ml 5 cerotti transd 12 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
1 cartuccia SC 600 Ul/0,72 ml 10 cerotti transd 12 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
1 cartuccia SC 900 UI/1,08 ml 20 cerotti transd 12 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
IM SC 10 fiale 50 UI + fiale solv 1 cerotto transd 25 mcg/ora 

PUREGON s2 QUATROFEN Il S7 
IM SC 1 fiala 75 UI + fiala solv 3 cerotti transd 25 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
IM SC 3 fiale 75 UI + fiale solv 5 cerotti transd 25 mcg/ora 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
IM SC 5 fiale 75 UI + fiale solv 10 cerotti transd 25 mcg/ora 

PUREGON s2 QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) I S5 
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QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
30 cpr 20 + 12,5 mg 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
50 cpr 20 mg + 12,5 mg 500 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
100 cpr 20 mg + 12,5 mg 250 cpr 20 mg + 12,5mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
100 cpr 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOROM) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (DOROM) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
28 cpr 20 mg + 12,5 mg 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
14 cpr 10 mg +12,5 mg 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
28 cpr 10 mg + 12,5 mg 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
56 cpr 10 mg + 12,5 mg 42 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
28 cpr 20 mg + 12,5 mg 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
56 cpr 20 mg + 12,5 mg 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
14 cpr 20 mg + 25 mg 10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PV/AL 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
28 cpr 20 mg + 25 mg QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 BLISTER PA/AL/PV/AL 
DE) QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
42 cpr riv 20 mg + 12,5 mg ELE RVATAZAL 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
; 10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg BLISTER PA/AL/PV/AL 
FRINANRO IPROCLOROAZIDE (EG) cà QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
SSR vie ma pa:5 mg 10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 BSTE RIA VZAE 
98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 BLISTER PA/AL/PV/AL 
100 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
QUINAFRILIDROCLOROTNAZIDE EG] 22 10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 156 COMPRESSE IN 
500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg BLISTER PA/AL/PV/AL 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
250 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 250 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PV/AL 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 
10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 BLISTER PA/AL/PV/AL 
14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
20 cpr riv 20 mg + 12,5 mg BLISTER PA/AL/PV/AL 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EG) S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 


28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PV/AL 
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QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BLISTER 
BLISTER PA/AL/PV/AL PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN 10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PV/AL BLISTER PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLISTER 
BLISTER PA/AL/PV/AL PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 42 COMPRESSE IN BLISTER 
BLISTER PA/AL/PV/AL PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 42 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN BLISTER 
BLISTER PA/AL/PV/AL PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN BLISTER 
BLISTER PA/AL/PV/AL PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN BLISTER 
BLISTER PA/AL/PV/AL PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN BLISTER 
BLISTER PA/AL/PV/AL PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN BLISTER 
BLISTER PA/AL/PV/AL PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BLISTER 
BLISTER PA/AL/PV/AL PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PV/AL BLISTER PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 156 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PV/AL BLISTER PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 250 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PV/AL BLISTER PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 156 COMPRESSE IN 20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PV/AL BLISTER PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 250 COMPRESSE IN 10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PV/AL BLISTER PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 COMPRESSE IN 10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PV/AL BLISTER PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN BLISTER 10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 42 COMPRESSE IN 
PA/AL/PV/AL BLISTER PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER 10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN 
PA/AL/PV/AL BLISTER PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO S5 
20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER 10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
PA/AL/PV/AL BLISTER PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
10/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 100 cpr 10 mg + 12,5 mg 
BLISTER PA/AL/PV/AL 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 

QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO I S5 ISTE 
20/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER 
PA/AL/PV/AL QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 


250 cpr 10mg + 12,5mg 
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QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
10 cpr 20 mg + 12,5 mg 28 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 30 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
20 cpr 20 mg + 12,5 mg 42 cpr 10 mg+ 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
10 cpr 10 mg + 12,5 mg 50 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
28 cpr 20 mg + 12,5 mg 56 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
30 cpr 20 mg + 12,5 mg 98 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 QUINAZIDE S5 
42 cpr 20 mg + 12,5 mg 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 QUINAZIDE S5 
50 cpr 20 mg + 12,5 mg 14 cpr 20 mg + 6,25 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 QUINAZIDE S5 
56 cpr 20 mg + 12,5 mg 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 quinbolone (17beta(ciclopent-1'-en etere)-androst-1,4-dienet3-G&ie 
98 cpr 20 mg + 12,5 mg 
RAFFREDDOREMED Il S6 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 12 cpr eff 
100 cpr 20 mg + 12,5 mg 
RAFFREDDOREMED Il S6 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 12 cps 
500 20 + 12,5 
SM as RAFTON Il s9 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 90 cps gastroresistenti 3 mg 
250 cpr 20 mg + 12,5 mg 
RAFTON Il S9 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 100 cps gastroresistenti 3 mg 
10 cpr 20mg+25m 
P 9 9 RAFTON Il S9 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 10 cps gastroresistenti 3 mg 
14 cpr 20mg+25m 
È A 9 RAFTON Il S9 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 50 cps gastroresistenti 3 mg 
20 cpr 20mg+25m 
La a 9 RAFTON Il S9 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 120 cps gastroresistenti 3 mg 
14 cpr 10mg+12,5m 
P 9 9 raloxifene S4 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
28 cpr 20 mg +25 mg RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
10 cpr 2,5mg+ 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
30 cpr 20 mg +25 mg RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
14 cpr 2,5mg+ 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
20 cpr 10 mg + 12,5 mg RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
42 cpr 20 mg + 25 mg 
28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
56 cpr 20 mg + 25 mg RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
30 cpr 2,5 mg + 12 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
56 cpr 20mg+25 mg 
42 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
98 cpr 20 mg + 25 mg RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
100 cpr 20 mg + 25 mg RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
500 cpr 20 mg + 25 mg RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 
100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 


250 cpr 20 mg + 25 mg 


10 cpr 2,5 mg +12,5 mg 
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RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 
10 cpr5mg+ 25 mg 50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 
14 cpr 5mg+ 25 mg 98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 
20 cpr 5 mg + 25 mg 2 x 14 cpr 2,5mg+ 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EPIFARMA) S5 
20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EPIFARMA) S5 
28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 14 cpr5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
30 cpr 2,5 mg + 12 mg 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
42 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 14 cpr 2,5mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
50 cpr 2,5 mg + 12,5mg 14 cpr5mg +25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (EUROGENERICI) S5 
98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 14 cpr5mg +25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (ACTAVIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (FG) S5 
100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (FG) S5 
300 cpr 2,5 mg + 12 mg 14 cpr5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
7 cpr5+25mg 10 cpr 2,5mg+ 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
10 cpr5mg+25 mg 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
7 cpr 2,5mg + 12,5mg 20 cpr 2,5mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
14 cpr5mg+ 25 mg 28 cpr 2,5mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
20 cpr 5 mg + 25 mg 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
28 cpr 5 mg + 25 mg 10 cpr 2,5mg+ 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
50 cpr5+ 25 mg 42 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
98 cpr 5 mg + 25 mg 50 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
100 cpr 5 mg + 25 mg 98 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
2x 14 cpr5mg+25mg 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
300 cpr 5 mg + 25 mg 10 cpr5mg+25mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
10 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 20 cpr 5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 28 cpr 5mg +25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 
20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 30 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (DOC) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 


28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


42 cpr5mg +25 mg 
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RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
50 cpr5+ 25 mg 20 cpr 2,5mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
98 cpr 5 mg + 25 mg 28 cpr 2,5mg+ 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
100 cpr 5 mg + 25 mg 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
10 cpr5mg+ 25 mg 42 cpr 2,5mg+ 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
14 cpr5mg+ 25 mg 50 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
20 cpr 5 mg + 25 mg 10 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
28 cpr 5 mg + 25 mg 98 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
30 cpr 5 mg + 25 mg 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
42 cpr 5 mg + 25 mg 10 cpr5mg+25mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
50 cpr 5mg+25 mg 14 cpr5mg +25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
98 cpr 5 mg + 25 mg 20 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
100 cpr 5 mg + 25 mg 28 cpr5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 30 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 42 cpr5mg +25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
30 cpr 2,5 mg + 12 mg 50 cpr 5 + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
42 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 98 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 100 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 10 cpr5mg+25mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (GERMED PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 14 cpr5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 20 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
14 cpr5mg+ 25 mg 20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (HEXAL) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
14 cpr5mg+ 25 mg 28 cpr5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (IPSO) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 30 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (IPSO) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
14 cpr 5mg+ 25 mg 42 cpr5mg +25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 
10 cpr 2,5mg + 12mg 50 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


98 cpr 5 mg + 25 mg 
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RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
100 cpr 5 mg + 25 mg 20 cpr 5mg +25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 14 cpr 2,5mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
30 cpr 2,5 mg + 12 mg 28 cpr 5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
42 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 30 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 42 cpr5mg +25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 50 cpr 5 + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (MYLAN) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 98 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PENSA PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 100 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PENSA PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 10 cpr5mg+25mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PENSA PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
14 cpr5mg+ 25 mg 14 cpr5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PENSA PHARMA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
14 cpr5mg+ 25 mg 20 cpr 5mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PHARMEG]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 28 cpr5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PHARMEG]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
14 cpr5mg+ 25 mg 30 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PLIVA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
14 cpr 5mg+ 25 mg 42 cpr 5 mg +25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (PLIVA) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
10 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 50 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
10 cpr 2,5mg + 12 mg 98 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 100 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
20 cpr 2,5 mg + 12 mg 28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
28 cpr 2,5 mg + 12 mg 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) S5 
30 cpr 2,5 mg + 12 mg 42 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
42 cpr 2,5 mg + 12 mg 50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
50 cpr 2,5mg + 12 mg 98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 
98 cpr 2,5 mg + 12 mg 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 28 cpr 2,5mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 
10 cpr5mg+ 25 mg 30 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 


14 cpr5mg+ 25 mg 


50 cpr 2,5 mg + 12 mg 
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Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 160 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
98 cpr 2,5 mg + 12 mg 300 cpr 2,5 mg + 12 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 7 cpr5+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 10 cpr5mg+25mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
14 cpr5mg+ 25 mg 14 cpr5mg +25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
20 cpr 5 mg + 25 mg 20 cpr 5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
28 cpr 5 mg + 25 mg 28 cpr 5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
30 cpr 5 mg + 25 mg 50 cpr 5 + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
50 cpr5+ 25 mg 98 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
98 cpr 5 mg + 25 mg 100 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
100 cpr 5 mg + 25 mg 7 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
14 cpr5mg+ 25 mg 28 cpr 5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
20 cpr 5 mg + 25 mg 300 cpr 5 mg +25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
28 cpr 5 mg + 25 mg 10 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
30 cpr 5 mg + 25 mg 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
50 cpr 5 mg +25 mg 28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
98 cpr 5 mg + 25 mg 50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
100 cpr 5 mg + 25 mg 98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
30 cpr 2,5 mg + 12 mg 28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
50 cpr 2,5mg+ 12 mg 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
98 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 99 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 100 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 300 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANDOZ) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
20 cpr 2,5 mg + 12 mg 14 cpr5mg +25 mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANOFI AVENTIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 18 cpr5mg+25mg 

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (SANOFI AVENTIS) S5 RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) S5 


14 cpr5mg+ 25 mg 


20 cpr 5 mg + 25 mg 


10-7-2013 


Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 160 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
28 cpr 5 mg + 25 mg 30 cpr 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
30 cpr 5 mg + 25 mg 50 cpr 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
45 cpr 5 mg + 25 mg 56 cpr 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
50 cpr 5mg+25 mg 98 cpr 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
56 cpr 5mg+25 mg 98 cpr 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
60 cpr 5 mg + 25 mg 100 cpr 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
18 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 300 cpr 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) I S5 RATACAND PLUS S5 
99 cpr 5 mg + 25 mg flacone 100 cpr 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) I S5 RATACAND PLUS S5 
100 cpr 5 mg + 25 mg 14 cpr 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
300 cpr 5 mg + 12,5 mg 7 cpr 32 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
20 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 14 cpr 32 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 15 cpr 32 mg/12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
30 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 28 cpr 32 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
45 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 28 cpr 32 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
50 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 30 cpr 32 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
56 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 50 cpr 32 mg + 12,5 mg 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE (TEVA) | S5 RATACAND PLUS S5 
60 cpr 2,5 mg +12,5 mg 50 cpr 32 mg + 12,5 mg 
RAOLOZ | S4 RATACAND PLUS S5 
1 MG COMPRESSE RIVESTITE 28 56 cpr 32 mg + 2,5 mg 
COMPRESSE 
RATACAND PLUS S5 
RAPICORT Il 9 2ECprda Ma tt2:9) MG 
1 fiala 100 mg + solv RATACAND PLUS S5 
RATACAND PLUS I S5 SS/eprSa mg: 512:5.Mg 
100 cpr RATACAND PLUS S5 
RATACAND PLUS | S5 15/epr 
300 cpr RATACAND PLUS S5 
RATACAND PLUS I S5 29 cpr3a mg t12:9;M9 
flacone 100 cpr RATACAND PLUS S5 
RATACAND PLUS I S5 L00lePr3z/Mg 212,9) mg 
7 cpr RATACAND PLUS S5 
RATACAND PLUS | S5 20605 
14 cpr RATACAND PLUS S5 
RATACAND PLUS I S5 300 cRE34 mo/t2,5M9 
7 cpr RATACAND PLUS S5 
RATACAND PLUS I S5 LO0eprSsiMg 14,9 Mg 
14 cpr RATACAND PLUS S5 
RATACAND PLUS I S5 UE 


28 cpr 16 mg + 12,5 mg 


1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN 
VETRO 
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RATACAND PLUS I S5 REMIFENTANIL B. BRAUN Il S7 
14 cpr 32 mg + 25 mg 5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
INFUSIONE 5 FLACONCINI DA 10 ML 
RATACAND PLUS | S5 
15 cpr 32 mg/25 mg REMIFENTANIL HOSPIRA Il S7 
1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
RATACAND PLUS I S5 PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN 
28 cpr 32 mg + 25 mg METRO, 
RATACAND PLUS I S5 REMIFENTANIL HOSPIRA Il S7 
38/6pî 42 mg 725 Mg 2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN 
RATACAND PLUS | S5 METRO 
30 cpr 32 mg + 25 mg REMIFENTANIL HOSPIRA Il S7 
RATACAND PLUS | S5 5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN 
50 cpr 32 mg + 25 mg VETRO 
RATACAND PLUS | S5 REMIFENTANIL KABI Il S7 
50 cpr 32 mg + 25 mg 1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 1 FLACONCINO IN VETRO DA 4 
RATACAND PLUS | S5 ML 
56 cpr 32 mg +25 mg 
REMIFENTANIL KABI Il S7 
RATACAND PLUS I S5 1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
Sé cpra2 mg 25 mg PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN VETRO DA 4 
ML 
RATACAND PLUS | S5 
REMIFENTANIL KABI Il S7 
98 cpr 32 mg + 25 mg 
2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
RATACAND PLUS | S5 PER INFUSIONE 1 FLACONCINO IN VETRO DA 6 
ML 
30 cpr 
REMIFENTANIL KABI Il S7 
RATACAND PLUS | S5 5 
2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
98 cpr 32 mg + 25 mg PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN VETRO DA 6 
ML 
RATACAND PLUS | S5 
100 cpr 32 mg + 25 mg REMIFENTANIL KABI Il S7 
5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
RATACAND PLUS I SS PER INFUSIONE 1 FLACONCINO IN VETRO DA 10 
300 cpr 32 mg/25 mg ML 
RATACAND PLUS | S5 REMIFENTANIL KABI Il S7 
50 cpr 5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN VETRO DA 10 
RATACAND PLUS | S5 ML 
DIGI REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 
RATACAND PLUS | S5 2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
Set INFUSIONE 20 FLACONCINI DA 5 ML 
RATACANDIPIUS I S5 REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 
or 2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
P INFUSIONE 25 FLACONCINI DA 5 ML 
REACTINE Il 86 REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 
ron EIA 2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
remifentanil Il S7 INFUSIONE 50 FLACONCINI DA 5 ML 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 
REMIFENTANIL ACTAVIS Il S7 


5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 1 FLACONCINO IN VETRO 


REMIFENTANIL ACTAVIS Il S7 


2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN 
VETRO 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 5 FLACONCINO IN VETRO 


REMIFENTANIL ACTAVIS Il S7 


5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN 
VETRO 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 10 FLACONCINO IN 
VETRO 


REMIFENTANIL B. BRAUN Il S7 


1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
INFUSIONE 5 FLACONCINI DA 4 ML 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 20 FLACONCINI IN VETRO 


REMIFENTANIL B. BRAUN Il S7 


2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
INFUSIONE 5 FLACONCINI DA 6 ML 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 1 FLACONCINO IN VETRO 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 25 FLACONCINI IN VETRO 
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REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 50 FLACONCINI IN VETRO 
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REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 5 FLACONCINI IN VETRO 


REMIFENTANIL TEVA Il S7 


2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN 
VETRO 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 10 FLACONCINI IN VETRO 


REMIFENTANIL TEVA Il S7 


2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 1 FLACONCINO IN 
VETRO 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 20 FLACONCINI IN VETRO 


REMIFENTANIL TEVA Il S7 


5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 1 FLACONCINO IN 
VETRO 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 25 FLACONCINI IN VETRO 


REMIFENTANIL TEVA Il S7 


5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 50 FLACONCINI IN VETRO 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 1 FLACONCINO IN VETRO 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 5 FLACONCINI IN VETRO 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS Il S7 


2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONI INIETTABILE O 
INFUSIONE 10 FLACONCINI DA 5 ML 


REMIFENTANIL ORION Il S7 


2 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN VETRO DA 5 
ML 


VETRO 

RENAZOLE S4 
28 cpr riv 1 mg 

RENAZOLE S4 
1 flacone 100 cpr riv 1 mg 

REOMAX S5 
20 cpr 50 mg 

REOMAX S5 
1 fiala EV 50 mg + fiala solv 20 ml 

reproterolo S3 

RETACRIT S2 


6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml 


RETACRIT s2 
1 siringa 6.000 UI 0,6 ml 


REMIFENTANIL ORION Il S7 


5 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN VETRO DA 10 
ML 


RETACRIT s2 
1 siringa 1.000 UI 0,3 ml 


REMIFENTANIL SANDOZ Il S7 


1MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 1 FLACONCINO IN 
VETRO 


RETACRIT s2 
6 siringhe 6.000 UI 0,6 ml 


RETACRIT s2 
1 siringa 8.000 UI 0,8 ml 


REMIFENTANIL SANDOZ Il S7 


1MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN 
VETRO 


RETACRIT s2 
6 siringhe 8.000 UI 0,8 ml 


RETACRIT S2 
1 siringa 10.000 UI 1 ml 


REMIFENTANIL SANDOZ Il S7 


2MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 1 FLACONCINO IN 
VETRO 


RETACRIT S2 
6 siringhe 10.000 UI 1 ml 


REMIFENTANIL SANDOZ Il S7 


2MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN 
VETRO 


RETACRIT s2 
1 siringa 20.000 UI 0,5 ml 


RETACRIT s2 
1 siringa 30.000 UI 0,75 ml 


REMIFENTANIL SANDOZ Il S7 


5MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 1 FLACONCINO IN 
VETRO 


RETACRIT S2 
1 siringa 40.000 UI 1 ml 


REMIFENTANIL SANDOZ Il S7 


5MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN 
VETRO 


RETACRIT S2 
4 sir 20.000 UI 0,5 ml 


RETACRIT s2 
6 siringhe 20.000 UI 0,5 ml 


REMIFENTANIL TEVA Il S7 


1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 1 FLACONCINO IN 
VETRO 


RETACRIT S2 
4 sir 30.000 UI 0,75 ml 


REMIFENTANIL TEVA Il S7 


1 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O 
PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN 
VETRO 


RETACRIT s2 
6 siringhe 30.000 UI 0,75 ml 


RETACRIT s2 
6 siringhe 1.000 UI 0,3 ml 


— 464 —È 
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RETACRIT S2 ROMAPAL S5 
4 sîr 40.000 UI 1 ml 2 MG/0,625 MG COMPRESSE 10 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL 
RETACRIT S2 
6 siringhe 40.000 UI 1 ml ROMAPAL SS 
4 MG/1,25 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 
RETACRIT S2 AL/AL 
1 siringa 2.000 UI 0,6 ml ROMAPAL S5 
RETACRIT s2 4 MG/1,25 MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER 
6 siringhe 2.000 UI 0,6 ml ALA 
RETACRIT s2 ROMAPAL SS 
1 siringa 3.000 Ul 0,9 mi 2 MG/0,625 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL 
RETACRIT S2 ROMAPAL S5 
6 siringhe 3.000 UI 0,9 ml 
4 MG/1,25 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER 
RETACRIT s2 IE 
1 siringa 4.000 UI 0,4 ml ROMAPAL S5 
RETACRIT so 4 MG/1,25 MG COMPRESSE 500 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL 
6 siringhe 4.000 UI 0,4 ml 
so? ROMAPAL S5 
RETACRIT 2 MG/0,625 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 
1 siringa 5.000 UI 0,5 ml AL/AL 
rimexolone S9 ROMAPAL S5 
ke 2 MG/0,625 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER 
rimiterolo S3 VA 
L/AL 
RINOVIT S6 ROMAPAL S5 
gtt rinol 25 g 2 MG/0,625 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL 
RINOVIT S6 
gtt rinol 30 g ROMAPAL S5 
2 MG/0,625 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER 
RINOVIT S6 AL/AL 
unguento rino 8G 
ROMAPAL S5 
RINOVIT S6 2 MG/0,625 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 
unguento rino 12G AL/AL 
RITALIN S6 ROMAPAL S5 
30 cpr 10 mg 2 MG/0,625 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL 
ritodrina S3 
ROMAPAL S5 
ROMAPAL S5 2 MG/0,625 MG COMPRESSE 90 COMPRESSE IN BLISTER 
2 MG/0,625 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER ALIAI 
ATA RYTMOBETA P2 
ROMAPAL S5 20 cpr 80 mg 
z MG/0,625 MG COMPRESSE 500 COMPRESSE IN BLISTER EEE po 
L/AL 
50 cpr 80 mg 
ROMAPAL S5 
4 MG/1,25 MG COMPRESSE 10 COMPRESSE IN BLISTER RYTMOBETA P2 
AL/AL 20 cpr 160 mg 
ROMAPAL S5 RYTMOBETA P2 
4 MG/1,25 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER 50 cpr 160 mg 
AL/AL 
SAIZEN S2 
ROMAFAL SS 1 fiala 8 mg + 1 cartuccia 
4 MG/1,25 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL SAIZEN S2 
ROMAPAL S5 1 fiala 1,33 mg 4 Ul + 1 fiala solv 1 ml 
4 MG/1,25 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER SAIZEN s2 
AE 5 fiale 8 mg + 5 cartucce + clickeasy 
ROMAPAL SS SAIZEN se 
4 MG/1,25 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER 3 fiale 1,33 mg 4 Ul + 3 fiale solv 1 mi 
AL/AL 
ROMAPAL S5 ife : Se 
4 MG/1,25 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER (rene ug 00] St 
ALII SAIZEN s2 
ROMAPAL S5 1 fiala 8 mg (24 UI) + 1 fiala solv 
4 MG/1,25 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER 
AL/AL 
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SAIZEN | S2 SEQUACOR Ill P2 
5 fiale 8 mg (24 Ul) + 5 fiale solv 30 cpr riv 2,5 mg 
SAIZEN | S2 SEQUACOR Ill P2 
10 fiale 1,33 mg (4UI) + 10 fiale 50 cpr riv 2,5 mg 
SALBUFAX I S3 SEQUACOR Ill P2 
aerosol 200 dosi 56 cpr riv 2,5 mg 
SALBUFAX I S3 SEQUACOR Ill P2 
400 erog aerosol autohaler 60 cpr riv 2,5 mg 
salbutamolo Nota: concentrazioni di salbutamolo nelleSsr SEQUACOR Ill P2 
90 cpr riv 2,5 mi 
SALBUTAMOLO (SANDOZ) | S3 P. 9 
sosp inal 200 erog 100 mcg SEQUACOR Ill P2 
100 cpr riv 2,5 mg 
SALBUTAMOLO (SANDOZ) I S3 
400 dosi 100 mcg SEQUACOR Ill P2 
20 cpr riv 3,75m 
SALBUTAMOLO (SANDOZ]) | S3 z = 
600 dosi 100 mcg SEQUACOR Ill P2 
28 cpr riv 3,75m 
salbutamolo + beclometasone I S3 DI B 
n SEQUACOR Ill P2 
salbutamolo + flunisolide I S3 30 cpr riv 3,75 mg 
salbutamolo + ipratropio bromuro I S3 SEQUACOR Il P2 
SALMETEDUR I S3 50 cpr riv 3,75 mg 
60 dosi 50 mcg polv inal SEQUACOR Il P2 
SALMETEDUR I 83 56 cpr riv 3,75 mg 
sosp inal 120 erog 25 mcg SEQUACOR Il P2 
salmeterolo I S3 28 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR Ill P2 
salmeterolo + fluticasone | S3 
60 cpr riv 3,75 mg 
SANIDUO FEBBRE E NASO CHIUSO Il S6 SEQUACOR Il pa 
SIcpr 90 cpr riv 3,75 mg 
SANIDUO FEBBRE E NASO CHIUSO Il S6 SEQUACOR Il Pe 
delepr 100 cpr riv 3,75 mg 
SARMSs (Modulatori selettivi dei recettori degli androgeni) | Si SEQUACOR Il P2 
SECTRAL Ill P2 20 cpr riv 5 mg 
30 cpr 400 mg SEQUACOR Il P2 
SELECOM Il S6 28 cpr riv5 mg 
50 cpr 5 mg SEQUACOR Ill P2 
SELEDAT Il S6 30 cpr riv 5 mg 
30 cpr riv 10 mg SEQUACOR Il P2 
SELEDAT Il S6 50 cpr riv 5 mg 
15 cpr riv 10 mg SEQUACOR Ill P2 
SELEDAT Il S6 56 cpr riv 5 mg 
os soluz 10 flaconcini 10 mg SEQUACOR Il P2 
selegilina Il S6 60 cpr riv 5 mg 
SELES BETA Il P2 SEQUACOR Ill P2 
50 cpr 100 mg 90 cpr riv 5 mg 
SELOKEN Il P2 SEQUACOR Ill P2 
50 cpr 100 mg 100 cpr riv 5 mg 
SELOKEN Il P2 SEQUACOR Ill P2 
5 fiale EV5mg5 ml 20 cpr riv 7,5 mg 
SELOKEN RETARD Il P2 SEQUACOR Ill P2 
28 cpr 200 mg r.p. 30 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Ill P2 
20 cpr riv 1,25 mg 28 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Ill P2 


28 cpr riv 2,5 mg 30 cpr riv 7,5 mg 


DISKUS 50/500 inal 28 dosi 


2 monodose 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
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SEQUACOR Ill P2 SERETIDE S3 
50 cpr riv 7,5 mg DISKUS 50/100 60 dosi polv inal 
SEQUACOR Ill P2 SERETIDE S3 
56 cpr riv 7,5 mg DISKUS 50/250 60 dosi polv inal 
SEQUACOR Ill P2 SERETIDE S3 
60 cpr riv 7,5 mg DISKUS 50/500 60 dosi polv inal 
SEQUACOR Ill P2 SERETIDE S3 
90 cpr riv 7,5 mg DISKUS 50/100 3 inal 60 dosi 
SEQUACOR Ill P2 SERETIDE S3 
100 cpr riv 7,5 mg DISKUS 50/250 3 inal 60 dosi 
SEQUACOR Ill P2 SERETIDE S3 
20 cpr riv 10 mg DISKUS 50/500 3 inal 60 dosi 
SEQUACOR Ill P2 SERETIDE S3 
28 cpr riv 10 mg DISKUS 50/250 1 INALATORE 60 DOSI POLV PER 
INALAZ 
SEQUACOR Ill P2 
30 cpr riv 10 mg SERETIDE S3 
DISKUS 50/500 1 INALATORE 60 DOSI POLV PER 
SEQUACOR Ill P2 INALAZ 
SIA) SEREVENT s3 
SEQUACOR Ill P2 sosp inal 120 erog 25 mcg 
SIAE SEREVENT s3 
SEQUACOR Ill P2 60 dosi 50 mcg polv inal 
50 cpr riv 1,25 mg SEROFENE s4 
SEQUACOR Ill P2 30 cpr 50 mg 
SO eprrv:0.mg sibutramina S6 
SEQUACOR Ill P2 
x SINERTEC S5 
90 cpr riv 10 mg 
14 cpr 20mg+6mg 
SEQUACOR Ill P2 
x SINESTIC S3 
100 cpr riv 10 mg 
18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SEQUACOR Ill P2 
n SINESTIC S3 
56 cpr riv 1,25 mg 
60 dosi 160 + 4,5 mcg polv inal 
SEQUACOR Ill P2 
x SINESTIC S3 
60 cpr riv 1,25 mg 
60 dosi 320/9 mcg polv inal 
SEQUACOR Ill P2 
- SINESTIC S3 
90 cpr riv 1,25 mg 
60 dosi 320/9 mcg polv 2 inal 
SEQUACOR Ill P2 
x SINESTIC S3 
100 cpr riv 1,25 mg 
60 dosi 320/9 mcg polv 3 inal 
SEQUACOR Ill P2 
x SINESTIC S3 
20 cpr riv 2,5 mg 
60 dosi 320/9 mcg polv 10 inal 
SEREKIS Il S9 
SINESTIC S3 
10 supp 1 mg +40 mg 
10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SEREKIS Il S9 
SINESTIC S3 
120 supp 1 mg +40 mg 
60 dosi 320/9 mcg polv 18 inal 
SERETIDE I S3 
x SINESTIC S3 
sosp inal 120 erog 25/50 mcg 
3 monodose 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SERETIDE | S3 
Ù SINESTIC S3 
sosp inal 120 erog 25/125 mcg 
2 monodose 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SERETIDE | S3 
n SINESTIC S3 
sosp inal 120 erog 25/250 mcg 
18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SERETIDE I S3 
x " SINESTIC S3 
DISKUS 50/100 inal 28 dosi 
120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SERETIDE I S3 
_ x SINESTIC S3 
DISKUS 50/250 inal 28 dosi 
3 monodose 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SERETIDE I S3 
SINESTIC S3 


gtt os 10 ml 0,2% 


50 cpr 80 mg 
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SINESTIC S3 SOLDESAM FTE Il S9 
10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 3 fiale MEV 8mg 2 ml 
SINESTIC S9 SOLUCORTEF Il S9 
MITE 18 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg IM EV 1 flacone 100 mg 2 ml 
SINESTIC S9 SOLUCORTEF Il S9 
MITE 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal IM EV 1 flacone 250 mg 2 ml 
SINESTIC S9 SOLUCORTEF Il S9 
MITE 3 monodose 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal IM EV 1 flacone 500 mg 4 ml 
SINESTIC S9 SOLUMEDROL Il S9 
MITE 2 monodose 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 1 flacone IM EV 40 mg 1 ml 
SINESTIC S9 SOLUMEDROL Il S9 
MITE 10 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 1 fiala IM EV 125 mg 2 ml 
SINESTIC S9 SOLUMEDROL Il S9 
MITE 18 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 1 fiala IM EV 500 mg + 1 fiala solv 8 ml 
SINESTIC S9 SOLUMEDROL Il S9 
MITE 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 1 flacone IM EV 1 g + 1 flacone solv 16 
ml 
SINESTIC S9 
MITE 2 inalatori 120 dosi 80 mg + 4,5 mcg SOLUMEDROL Il S9 
1 flaconcino IM EV 2 g + 1 flaconcino solv 32 ml 
SINESTIC S9 
MITE 3 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg somatorelina se 
SINESTIC s9 somatropina (hGH) S2 
MITE 10 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg SOSARIA s3 
SINESTIC MITE S3 soluz os nebul 15 ml 
MITE 18 inal 120 dosi 80/4,5 mcg SOTALEX Il P2 
SINESTIC MITE S3 40 cpr 80 mg 
MITE 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal sotalolo Ill P2 
SINESTIC MITE S3 
SOTALOLO (ANGENERICO) Ill P2 
MITE 3 monodose 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
40 cpr 80 mg 
SINESTIC MITE S3 
n n SOTALOLO (ANGENERICO) Ill P2 
MITE 2 monodose 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
40 cpr 160 mg 
SINESTIC MITE S3 
x " _ x SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 
MITE 10 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
28 cpr 80 mg 
SINESTIC MITE S3 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 
MITE 18 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
30 cpr 80 mg 
SINESTIC MITE S3 
" x SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 
MITE 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
40 cpr 80 mg 
SINESTIC MITE S3 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 
MITE 2 inal 120 dosi 80 mg + 4,5 mcg 
50 cpr 80 mg 
SINESTIC MITE S3 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 
MITE 3 inal 120 dosi 80/4,5 mcg 
60 cpr 80 mg 
SINESTIC MITE S3 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 
MITE 10 inal 120 dosi 80/4,5 mcg 
100 cpr 80 mg 
SKENAN S7 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 
16 cps 10mgr.p. 
300 cpr 80 mg 
SKENAN S7 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 
16 cps 30 mgr.p. 
20 cpr 80 mg 
SKENAN S7 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 
16 cps 60 mgr.p. 
28 cpr 80 mg 
SKENAN S7 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 
16 cps 100 mgr.p. 
30 cpr 80 mg 
SOLDESAM S9 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 
3 fiale IM EV 4mg1 ml 
40 cpr 80 mg 
SOLDESAM S9 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 
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SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 SOTALOLO (TEVA] Ill P2 
60 cpr 80 mg 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 SOTALOLO (TEVA] Ill P2 
100 cpr 80 mg 100 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 SOTALOLO (TEVA] Ill P2 
300 cpr 80 mg 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO (ERREKAPPA) Ill P2 SPIRIDAZIDE S5 
20 cpr 80 mg 20 cps 25mg + 25 mg 
SOTALOLO (HEXAL) Ill P2 SPIROFUR S5 
40 cpr 80 mg 10 cps 50 mg + 20mg 
SOTALOLO (HEXAL) Ill P2 SPIROFUR S5 
40 cpr 160 mg 20 cps 50 mg + 20 mg 
SOTALOLO (MYLAN) Ill P2 SPIROLANG S5 
28 cpr 80 mg 16 cps 25 mg 
SOTALOLO (MYLAN) Ill P2 SPIROLANG S5 
30 cpr 80 mg 10 cps 50 mg 
SOTALOLO (MYLAN) Ill P2 SPIROLANG S5 
flacone 20 cpr 80 mg 10 cps 100mg 
SOTALOLO (MYLAN) Ill P2 spironolattone S5 
40 cpr 80 mg = . 
spironolattone + furosemide S5 
SOTALOLO (MYLAN) Ill P2 
50 cpr 80 mg spironolattone + idroclorotiazide S5 
SOTALOLO (MYLAN) Ill P2 stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF) S2 
SolepnS0mg stanozololo ([3,2-c] pirazolo-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alf-arit 
SOTALOLO (MYLAN Ill P2 
{ ] stenbolone (17beta-idrossi-2-metil-5alfa-androst-1-ene-3-ondg) S1 
100 cpr 80 mg 
SOTALOLO (MYLAN) Ill P2 I n [594 
300 cpr 80 mg 30 cpr buccali 30 mg 
SOTALOLO (MYLAN) Ill P2 SIRIANT l | Si 
flacone 28 cpr 80 mg 60 cpr buccali 30 mg 
SOTALOLO (MYLAN] Il P2 stricnina WS 
flacone 30 cpr 80 mg SUBOXONE Il S7 
SOTALOLO (MYLAN) Ill P2 7 cpr sublinguali 2 mg + 0,5 mg 
flacone 40 cpr 80 mg SUBOXONE Il S7 
SOTALOLO (MYLAN) Ill P2 28 cpr sublinguali 2 mg + 0,5 mg 
flacone 50 cpr 80 mg SUBOXONE Il S7 
SOTALOLO (MYLAN) Ill P2 7 cpr sublinguali 8 mg + 2 mg 
flacone 60 cpr 80 mg SUBOXONE Il S7 
SOTALOLO (MYLAN) Ill P2 28 cpr sublinguali 8 mg + 2 mg 
flacone 100 cpr 80 mg SUBUTEX II S7 
SOTALOLO (MYLAN] Il P2 FicpusUbiinogallio:zimg) 
flacone 300 cpr 80 mg SUBUTEX II S7 
SOTALOLO (MYLAN) Il P2 FAcpusobinauoliziona] 
20 cpr 80 mg SUBUTEX Il S7 
SOTALOLO (TEVA] Il P2 AcRusublingUstielma, 
20 cpr 80 mg sufentanil Il S7 
SOTALOLO (TEVA] I P2 SUFENTANIL (HAMELN PHARMA) Il S7 
CETTENME] 5 fiale EV 50 mcg 1 ml 
SOTALOLO (TEVA] Il P2 SUFENTANIL (HAMELN PHARMA] Il S7 
S0/cpasomg 5 fiale EV 250 mcg 5 ml 
SOTALOLO (TEVA] Il P2 SUFENTANIL (HAMELN PHARMA) Il S7 
10/cpHS0 mg) 5 fiale 50 mcg 20 ml 
SOTALOLO (TEVA] Il P2 SUPREFACT | se 


50 cpr 80 mg 


1 fiala SC 5,5 ml 1 mg/ml 
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SUPREFACT DEPOT | S2 SYMBICORT Il S9 
1 siringa SC 6,6 mgr.p. MITE 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 
SUPREFACT DEPOT 3 |l S2 SYMBICORT Il S9 
1 siringa SC 9,9 mg MITE 2 monodose 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 
SUPREFACT NASALE | S2 SYMBICORT Il S9 
soluz per spray nasale 100 dosi 10 mg/dose MITE 3 inal 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg 
SURRENOL Il S9 SYMBICORT Il S9 
10 cpr 6mg MITE 10 inalatori 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 
SURRENOL Il S9 SYMBICORT MITE S3 
10 cpr 30 mg MITE 18 inalatori 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 
SUSTANON | SI SYMBICORT MITE S3 
IM 1 fiala 250mg1ml MITE 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT I S3 SYMBICORT MITE S3 
18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal MITE 3 monodose 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT | S3 SYMBICORT MITE S3 
60 dosi 160 + 4,5 mcg polv inal MITE 2 inal 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg 
SYMBICORT | S3 SYMBICORT MITE S3 
60 dosi 320/9 mcg polv inal MITE 10 inalatori 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT I S3 SYMBICORT MITE S3 
2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg MITE 18 inalatori 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT | S3 SYMBICORT MITE S3 
3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg MITE 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT I S3 SYMBICORT MITE S3 
10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg polv MITE 2 monodose 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT I S3 SYMBICORT MITE S3 
10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg MITE 3 inal 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg 
SYMBICORT I S3 SYMBICORT MITE S3 
18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg MITE 10 inalatori 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT | S3 SYNACTHEN S2 
3 monodose 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 1 fiala 0,25 mg 1 ml 
SYMBICORT | S3 SYNACTHEN DEPOT S2 
2 monodose 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 1 fiala IM 1 mg/ml r.p. 
SYMBICORT I S3 talinilolo Ill P2 
18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
TALWIN Il S7 
SYMBICORT I S3 5 fiale IM EV 30 mg 1 ml 
120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
TALWIN Il S7 
SYMBICORT I S3 10 fiale IM EV 30 mg 1 ml 
3 monodose 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
TAMOXENE (LISAPHARMA) S4 
SYMBICORT I S3 30 cpr riv 10 mg 
2 monodose 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
TAMOXENE (LISAPHARMA) S4 
SYMBICORT | S3 20 cpr riv 20 mg 
10 inalatori 120 dosi 160/4,5 lv inal 
inalatori osi 160/4,5 mcg polv ina iamoxifene sa 
SYMBICORT ll S9 
MITE 18 inalatori 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal TAMOXIFENE (AUROBINDO]) SA 
30 cpr riv 10 mg 
SYMBICORT Il S9 
MITE 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal TAMOXIFENE (AUROBINDO] s4 
20 cpr riv 20 mg 
SYMBICORT Il S9 
MITE 3 monodose 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal TAMOXIFENE (EG) S4 
30 cpr riv 10 mg 
SYMBICORT Il S9 
MITE 2 inal 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg TAMOXIFENE (EG] SÌ 
20 cpr riv 20 mg 
SYMBICORT Il S9 
MITE 10 inalatori 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal TAMOXIFENE {GB:FHARMA] S4 
30 cpr 10 mg 
SYMBICORT Il S9 
TAMOXIFENE (GB PHARMA) S4 


MITE 18 inalatori 60 dosi 80 mcg + 4,5 mcg polv inal 


20 cpr 20 mg 
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TAMOXIFENE (RATIOPHARM]) S4 TARGIN Il S7 
20 cpr riv 20 mg 20 cpr5mg+ 2,5 mgr.p. 

TARGET S5 TARGIN Il S7 
28 cpr 100 + 25 mg 100 cpr 20mg+ 10 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
100 cpr 5mg+ 2,5 mgr.p. 10 cpr 40mg+20mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
100 cpr 5mg+ 2,5 mgr.p. 14 cpr 40mg +20 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
10 cpr 10mg+5mgr.p. 20 cpr 40mg +20 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
14 cpr 10mg+5mgr.p. 28 cpr 40mg+20mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
20 cpr 10mg+5mgr.p. 30 cpr 40 mg + 20 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
28 cpr 10mg+5mgr.p. 50 cpr 40 mg +20 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
30 cpr 10mg+5mgr.p. 56 cpr 40 mg + 20 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
50 cpr 10mg+5mgr.p. 60 cpr 40 mg +20 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
56 cpr 10mg+5mgr.p. 98 cpr 40 mg +20 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
10 cpr5mg+2,5 mgr.p. 100 cpr 40mg+20mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
60 cpr 10mg+5mgr.p. 100 cpr 40mg+20mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
98 cpr 10mg+5mgr.p. 28 cpr5mg+ 2,5 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
14 cpr 5mg+2,5 mgr.p. 30 cpr 5 mg + 2,5 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
100 cpr 10mg+5 mgr.p. 50 cpr5mg+ 2,5 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
100 cpr 10mg+5 mgr.p. 56 cpr5mg+ 2,5 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
10 cpr 20mg+10mgr.p. 60 cpr 5mg+ 2,5 mgr.p. 

TARGIN S7 TARGIN Il S7 
14 cpr 20mg+10mgr.p. 98 cpr5mg+ 2,5 mgr.p. 

TARGIN S7 TAULIZ S5 
20 cpr 20 mg+ 10 mgr.p. 20 cpr 6 mg 

TARGIN S7 TAULIZ S5 
28 cpr 20 mg+ 10 mgr.p. 20 cpr 3 mg 

TARGIN S7 TAVU Ill P2 
30 cpr 20 mg +10 mgr.p. coll 2,5 ml 

TARGIN S7 TAVU Ill P2 
50 cpr 20mg+10mgr.p. 3 monodose coll 2,5 ml 

TARGIN S7 TEMGESIC Il S7 
56 cpr 20mg+10mgr.p. 5 fiale IM EV 0,3mg1ml 

TARGIN S7 TEMGESIC Il S7 
60 cpr 20 mg + 10 mgr.p. 10 cpr sublinguali 0,2 mg 

TARGIN S7 TEMGESIC Il S7 
98 cpr 20 mg + 10 mgr.p. 10 cpr sublinguali 0,2 mg 

TARGIN S7 TENOMAX Ill P2 


100 cpr 20mg+10mgr.p. 


50 cpr div 100 mg 


1 fiala IM 250 mg/ml 
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TENORETIC | S5 TESTOGEL SI 
14 cpr 100 mg + 25 mg gel 2 bustine 50 mg 
TENORETIC | S5 TESTOGEL SI 
28 cpr 100 mg + 25 mg gel 1 bustina 25 mg 
TENORETIC | S5 TESTOGEL SI 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg gel 7 bustine 50 mg 
TENORMIN Ill P2 TESTOGEL SI 
14 cpr 100 mg gel 10 bustine 50 mg 
TENORMIN Ill P2 TESTOGEL SI 
10 fiale EV 5 mg 10 ml gel 14 bustine 50 mg 
TENORMIN Ill P2 TESTOGEL SI 
42 cpr 100 mg gel 28 bustine 50 mg 
TENORMIN Ill P2 TESTOGEL Sal 
100 MG COMPRESSE 42 gel 30 bustine 50 mg 
COMPRESSE 
TESTOGEL SI 
TENSADIUR | S5 gel 50 bustine 50 mg 
14 cpr div 5/6,25 mg TESTOGEL SI 
TENSADIUR | S5 gel 60 bustine 50 mg 
14 cpr div 10 mg + 12,5 mg TESTOGEL SI 
TENSADIUR | S5 gel 90 bustine 50 mg 
14 cpr div 20/25 mg TESTOGEL S1 
TENSADIUR | S5 gel 100 bustine 50 mg 
28 cpr 10 mg + 12,5 mg TESTOGEL SI 
TENSIBLOCK Il P2 gel 2/bustine:25|mg 
42 cpr 100 mg TESTOGEL SI 
TENSIVOPRIL I S5 gel; bustine 45) m9 
20 MG + 12,5 MG COMPRESSE 14 TESTOGEL Sal 
CONGRESS gel 10 bustine 25 mg 
TENSOZIDE I S5 TESTOGEL Si 
or ANTE] oO) gel 14 bustine 25 mg 
TERAXANS | S5 TESTOGEL SI 
30 cpr riv 10 mg + 2,5 mg gel 28 bustine 25 mg 
terbutalina I S3 TESTOGEL SI 
terlipressina | S5 gels0/pustine25/mg 
tertatololo Ill P2 TESTOGEÒ si 
gel 50 bustine 25 mg 
TESTIM | SI 
TESTOGEL SI 
gel 7 tubi 5g 50 mg E 
gel 60 bustine 25 mg 
TESTIM | SI 
testolattone S4 
gel 14 tubi 5 g 50 mg 
TESTIM | SI TESTORATCH SI 
gel 30 tubi 50 mg 10 cerotti transd 1,2 mg/24 ore 
TESTIM I Si EI SI 
gel 90 tubi 5 g 50 mg 30 cerotti transd 1,2 mg/24 ore 
TESTO ENANT | SI caio i 
1 fiala IM 100 mg/ml 1 ml 10 cerotti transd 1,8 mg 
TESTO ENANT I Si TESTOFATCH i 
1 fiala IM 250 mg 2 ml 30 cerotti transd 1,8 mg/24 ore 
TESTOGEL I Si RESORTS SI 
gel 90 bustine 25 mg 10 cerotti transd 2,4 mg 
TESTOGEL | SI MESTRE Si 
AIMEE SITO 30 cerotti transd 2,4 mg/24 ore 
TESTOGEL I Si testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one) SI 
gel 1 bustina 50 mg TESTOVIRON SI 


coll 5 ml 0,5% 
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TESTOVIS I SI TIMALFA Ill P2 
2 fiale IM 100mg2ml coll 30 flaconcini 5 ml 0,5% 
tetracosactide (ACTH) | S2 TIMOD Ill P2 
9 7 . coll flaconcino 5 ml 0,25% 
tetraidrogestrinone (18alfa-omo-pregna-4,9,11-trien-17betatol-&6 
TIMOD Ill P2 
TETRASPAN I SS coll flaconcino 5 ml 0,50% 
10 sacche 500 ml 100 mg/ml 
TIMOGEL Ill P2 
TETRASEAN I SS gel oftalm 30 monodose 0,4 g 
20 sacche 500 ml 100 mg/ml 
TIMOLABAK Ill P2 
TETRASPAN | S5 coll 5 ml 0,25% 
10 sacche 1.000 ml 100 mg/ml 
TIMOLABAK Ill P2 
TETRASPAN | S5 coll 5 mi 0,5% 
10 flaconi 500 ml 60 mg/ml 
timololo Ill P2 
TETRASPAN | S5 
10 sacche 250 ml 60 mg/ml TIMOLOLO (NOVARTIS) Ill P2 
coll 5 ml 0,25% 
TETRASPAN | S5 
20 sacche 250 ml 60 mg/ml TIMOLOLO (NOVARTIS) Ill P2 
coll 5 ml 0,5% 
TETRASPAN | S5 
10 sacche 500 ml 60 mg/ml timololo + bimatoprost Il P2 
TETRASPAN | S5 timololo + brimonidina Ill P2 
20 sacche 500 ml 60 mg/ml È E . 
timololo + brinzolamide Ill P2 
TETRASPAN | S5 
10 sacche 1.000 ml 60 mg/ml timololo + dorzolamide Ill P2 
TETRASPAN | S5 timololo + latanoprost Ill P2 
No sacco coma timololo + travoprost Ill P2 
TETRASPAN | S5 
TIMOLOLO BAUSCH & LOMB-IOM Ill P2 
10 sacche 250 ml 100 mg/ml 
coll 5 ml 0,25% 
TETRASPAN I 
a TIMOLOLO BAUSCH & LOMB-IO0M Ill P2 
20 sacche 250 ml 100 mg/ml 
coll 5 ml 0,5% 
tetrizolina Il S6 
ER TIMOPTOL I P2 
TIARTAN | S5 coll 5 ml 0,25% 
28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg TIMOPTOL Ill P2 
TIARTAN | S5 coll 5 ml 0,5% 
56 cpr riv 600 mg + 12,5 mg TIMOPTOL Ill P2 
TIARTAN | S5 coll 2,5 ml 0,25% r.p. 
98 cpr riv 600 mg + 12,5 mg TIMOPTOL Ill P2 
TIARTAN | S5 coll 2,5 ml 0,50% r.p. 
280 cpr riv 600 mg + 12,5 mg TIMOPTOL Ill P2 
tibolone | SI 30 monodose coll 0,2 ml 0,5% 
TIBOLONE (TEVA) I Si TOPSTER Il S9 
28 cpr 2,5 mg 14 dosi 35 ml schiuma rett 
TIBOLONE (TEVA) I Si TOPSTER Il S9 
30 cpr 2,5 mg 10 supp 3 mg 
TIBOLONE (TEVA] I SI TOPSTER Il S9 
60 cpr 2,5 mg 10 clismi 3 mg sosp rett + 10 cannule rett 
TIBOLONE (TEVA] I SI TORADIUR SS 
84 cpr 2,5 mg 14 cpr div 10 mg 
TIBOLONE (TEVA] I SI TORADIUR S5 
100 cpr 2,5 mg 5 fiale EV 10mg2ml 
TIMALFA Il P2 TORADIUR SS 
coll 5 ml 0,25% 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 
TIMALFA Il P2 TORADIUR SS 
coll 30 flaconcini 5 ml 0,25% 28 cpr 2,5 mg 
TIMALFA Il P2 torasemide S5 


10-7-2013 


Supplemento ordinario n. 56 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 160 


TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (MYLAN) S5 
10 cpr 10 mg 400 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (MYLAN) S5 
14 cpr 10 mg 14 cpr 10mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (MYLAN) S5 
20 cpr 10 mg 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (MYLAN) S5 
28 cpr 10 mg 28 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (MYLAN) S5 
30 cpr 10 mg 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (MYLAN) S5 
10 cpr 10 mg 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (MYLAN) S5 
50 cpr 10 mg 56 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) I S5 TORASEMIDE (MYLAN) S5 
56 cpr 10mg 100 cpr 10mg 
TORASEMIDE (HEXAL) I S5 TORASEMIDE (MYLAN) S5 
100 cpr 10 mg 400 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (TEVA) S5 
400 cpr 10 mgl 100 cpr 10mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (TEVA) S5 
14 cpr 10 mg 400 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (TEVA) S5 
20 cpr 10 mg 14 cpr 10mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (TEVA) S5 
28 cpr 10 mg 20 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (TEVA) S5 
30 cpr 10 mg 28 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (TEVA) S5 
50 cpr 10 mg 50 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (TEVA) S5 
56 cpr 10 mg 56 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (TEVA) S5 
100 cpr 10 mg 100 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE (HEXAL) | S5 TORASEMIDE (TEVA) S5 
400 cpr 10 mg 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (MYLAN) | S5 TORASEMIDE (TEVA) S5 
10 cpr 10mg 28 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (MYLAN) | S5 TORASEMIDE (TEVA) S5 
14 cpr 10 mg 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (MYLAN) | S5 TORASEMIDE (TEVA) S5 
20 cpr 10 mg 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (MYLAN) | S5 TORASEMIDE GERMED S5 
28 cpr 10 mg 14 cpr 10mg 
TORASEMIDE (MYLAN) | S5 TORASEMIDE GERMED S5 
30 cpr 10 mg 28 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (MYLAN) | S5 TORASEMIDE GERMED S5 
10 cpr 10mg 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (MYLAN) | S5 TORASEMIDE GERMED S5 
50 cpr 10 mg 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE (MYLAN) | S5 TORASEMIDE GERMED S5 
56 cpr 10mg 100 cpr 10mg 
TORASEMIDE (MYLAN) | S5 TORASEMIDE GERMED S5 
100 cpr 10 mg 112 cpr 10mg 
toremifene S4 
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TOSTREX 51 triamcinolone + clorfenamina Il S9 
gel multidose 60 g 2% 
TRIAMINIC Il S6 
TOSTREX | SI os 10 bust 500 mg + 60 mg 
gel 3 multidose 60 g 2% — 
triamterene I S5 
TOSTREX I Si ; : 
gel 2 multidose 60 g 2% triamterene + furosemide | S5 
TRAKOR Il P2 TRIAMVIRGI Il S9 
28 cpr div 6,25 mg 3 fiale 40 mg 1ml 
TRAKOR Il P2 TRIAMVIRGI Il S9 
30 cpr div 25 mg iniet 3 fiale 80 mg 2 ml 
tramazolina Il S6 TRIATEC HCT S5 
14 cpr5mg +25 mg 
TRANDATE Ill P2 
30 cpr 100 mg TRIATEC HCT 2,5 S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
TRANDATE Ill P2 
30 cpr 200 mg TRIATEC HCT 5 S5 
14 cpr5mg+25mg 
TRANDATE Ill P2 _ ini 
1 flaconcino EV 100 mg 20 ml triclormetiazide SS 
TRANDIUR | S5 triptorelina S2 
30 cpr 200 mg + 20 mg TRITAZIDE S5 
tranilcipromina Il S6 14 cpr 5 mg + 25 mg 
tranilcipromina + trifluoperazina Il S6 TROFODERMIN SI 
crema derm 10g 
TRANSTEC Il S7 
3 cerotti transd 35 mcg/ora TROFODERMIN SI 
crema derm 30g 
TRANSTEC Il S7 
5 cerotti transd 35 mcg/ora TROFODERMIN Si 
crema derm 50 g 
TRANSTEC Il S7 
10 cerotti transd 20 mg 35 mcg/ora TROFODERMIN Si 
spray cutaneo 30 ml bomboletta 
TRANSTEC Il S7 . 
3 cerotti transd 52,5 mcg/ora tuaminoeptano Il S6 
TRANSTEC Il S7 tulobuterolo S3 
5 cerotti transd 52,5 mcg/ora TWICE Il S7 
TRANSTEC Il S7 16 cps 10mgr.p. 
10 cerotti transd 30 mg 52,5 mcg/ora TWICE Il S7 
TRANSTEC Il S7 16 cps 30 mgr.p. 
3 cerotti transd 70 mcg/ora TWICE Il S7 
TRANSTEC Il S7 16 cps 60 mgr.p. 
5 cerotti transd 70 mcg/ora TWICE Il S7 
TRANSTEC Il S7 16 cps 100 mgr.p. 
10 cerotti transd 40 mg 70 mcg/ora ULTIVA Il S7 
TRASITENSIN | S5 5 flaconi EV 1 mg 
30 cpr riv 160 mg + 20 mg r.p. ULTIVA Il S7 
TRAZYL Il S6 5 flaconi EV 2 mg 
coll 5 ml 1% + flaconcino 5 ml ULTIVA Il S7 
TRAZYL Il S6 5 flaconi EV 5 mg 
coll flaconcino liof 5 ml 2% + flaconcino solv 5 ml ULTRAPROCT Il S9 
trenbolone (17beta-idrossi-estra-4,9,11-triene-3-one) I SI 12 supposte 
tretochinolo | S3 ULTRAPROCT Il S9 
unguento rettale 1 tubo 30 g 
TRIACORT Il S9 
40 MG /1 ML SOSPENSIONE INIETTABILE 3 FLACONCINI DA 1 ULTRATARD I S4 
ML 1 flaconcino SC 10 ml 40 Ul/ml 
TRIACORT Il S9 ULTRATARD | S4 
80 MG / 2 ML SOSPENSIONE INIETTABILE 3 FLACONCINI DA 2 5 flaconcini SC 10 ml 40 Ul/ml 
ML 
ULTRATARD | S4 
triamcinolone Il S9 


1 flaconcino SC 10 ml 100 Ul/mI 


160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL 
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ULTRATARD I S4 VALBACOMP S5 
5 flaconcini SC 10 ml 100 Ul/mi 160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL 
UMANALBUMIN I S5 
1 flacone EV 100 ml 200 g/l VALBACOMP SS 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
UMANALBUMIN | S5 BLISTER PVC/PVDC/AL 
1 flacone EV 50 ml 200 g/l VALBACOMP S5 
UMANALBUMIN | S5 80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
TOSSIHA BLISTER PVC/PVDC/AL 
UMANALBUMIN I S5 VALBACOMP SS 
80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
0, 77 
1 flacone EV 50 ml 25% BLISTER PVC/PVDC/AL 
UNIPRILDIUR I S5 ai caconi E 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
UNIPRILDIUR I S5 BLISTER PVC/PVDC/AL 
14 cpr 5 mg + 25 mg VALBACOMP S5 
80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
URACIONE h95 BLISTER PVC/PVDC/AL 
10 cpr 100 mg 
ursAsON mi VALBACOMP S5 
80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
10 cpr 4 mg BLISTER PVC/PVDC/AL 
URBASON Il S9 VALBACOMP S5 
10 cpr8mgr.p. 160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
Fn i a BLISTER PVC/PVDC/AL 
10 cpr 4mgr.p. VALIDROC S5 
80 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
URBASON SOLUBILE Il S9 BLISTER PVC/PVDC/AL 
IM EV 3 fiale 20 mg + 3 fiale solv 1 ml 
VALIDROC S5 
URBASON SOLUBILE Il S9 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
IM EV 1 fiala 40 mg + 1 fiala solv 1 ml BLISTER PVC/PVDC/AL 
URBASON SOLUBILE Il S9 VALIDROC SS 
IM EV1 fiala 250 mg + 1 fiala solv 5 ml 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL 
urofollitropina I S2 
VALIDROC S5 
VALBACOMP | S5 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN ESTERE MG/NDG/AL 
BLISTER PVC/PVDC/AL VALIBROE S5 
VALBACOMP | S5 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BiBIERFUeREZAL 
BLISTER PVC/PVDC/AL Valivnsi S5 
VALBACOMP | S5 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN BLSTERENG/ VOGA 
BLISTER PVC/PVDC/AL VaLibRoE S5 
VALBACOMP I S5 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN EESTERENG/EVDG/AL 
BLISTER PVC/PVDC/AL Va libro S5 
VALBACOMP | S5 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN IBIS 
BLISTER PVC/PVDC/AL VALDRGÉ S5 
VALBACOMP | S5 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN BISTEREMG/NDE/AL 
BLISTER PVC/PVDC/AL VALIDROÈ S5 
VALBACOMP | S5 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLSTERENG/VDE/AL 
BLISTER PVC/PVDC/AL VALIBROE S5 
VALBACOMP | S5 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BISTERENGBVDG/AL 
BLISTER PVC/PVDC/AL waLineoi pe 
VALBACOMP I S5 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN BISTEREMG/VDG/AL 
BLISTER PVC/PVDC/AL VALIDROE S5 
VALBACOMP I S5 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL 


80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56X1 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL CONFEZIONE OSPEDALIERA 
MONOUSO 
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VALIDROC | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
80 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 1 COMPRESSA IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
VALIDROC | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98X1 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC-AL CONFEZIONE OSPEDALIERA 
MONOUSO 
VALIDROC I S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
BLISTER PVC/PVDC/AL 80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280X1 COMPRESSE 
IN BLISTER PVC/PE/PVDC-AL CONFEZIONE OSPEDALIERA 
VALIDROC | S5 MONOUSO 
Se i RIVESTITE CONI: SS COMPRESSEIN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
VALIDROC | S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
TOOMA; dna SIVESTIE CON GIL 00 COMPRESSETN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 1 COMPRESSA IN 
VALIDROC | S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
AE lic ata RIVESTITE CON FILM 25. COMERESSEIN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
VALIDROC | S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
SSIARUEIOGAR RIVESTITE CONUFILM 30 COMERESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
VALIDROC | S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
de i RIVESTITE CON FILM 26 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 15 COMPRESSE IN 
VALIDROC | S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
dd e RIVESTITE CON FILMIGO. COMERESSE INI VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN 
VALIDROC | S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
e ee FINESTME CON ELMO COMERESSEIN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
VALIDROC | S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
SIRIANO I RIVESTITE CON FILM:29 COMPRESSEIN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
VALIDROC | S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
I ROZALOO RIVESTITE CONIFILM 100. COMERESSEIN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
a RIVESTITE CON'FILM (60 COMERESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA I S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
e RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
AR RIVESTITE CONIFILM 8 COMERESSEIN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA I S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
a e RIVESTITE CON FILM{100 COMPRESSEIN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA I S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
SISI EVE RE VGCAL. RIVESTITE CONTFILM 280. COMPRESSEIN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
SISI EVO RE RUS CONFEZIONE © FILMSO COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
OSPEDALIERA 160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 
80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL CONFEZIONE 160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
OSPEDALIERA BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA S5 


160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL CONFEZIONE 
OSPEDALIERA 


80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN 160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL CONFEZIONE CONTENITORE PE 
OSPEDALIERA 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 

VALSARTAN.E IDROCLOROTIAZIDE TEVA.IFALIA I SS 160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56X1 COMPRESSE IN CONTENITORE PE 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL CONFEZIONE OSPEDALIERA 
MONOUSO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 

160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 CONTENITORE DÈ 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98X1 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL CONFEZIONE OSPEDALIERA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
MONOUSO 160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA I S5 BESTEREVOEMOGAL 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280X1 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
BESTERIAMC RE E UD Cal CONEEZIONE OSFED AMENO 160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
MONOUSO BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 VALSARTANIE IDROCIORONAZIOE AGIAVIS S5 
BOMGM25 VGICOMERESSERNE ME CONE Vi CONCRESEINI 160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BISTERIEVERE VEGA, BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
SOMeAZa MGICONERESSE RES TME CONE ZO CONCRESSEINI 160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 VALSARTANE IDROCLOROTAZIDE ACTAVIS S5 
SOMA NGICOMErESSE RIVESTITE CONE 20 CONERESSEIN 160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 VALSARTANIE [PROGIGROTIAZIOE ACTAVIE s5 
BOMG23IMGICOMERESSERIVESTINE CONIEIMISO COMPRESSEINI 160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL fe 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 VALSARTAN E IDROCLOROMAZIDE ACTAVIS S5 
SOM NGICOMBRESSE RIVE STIE CONS O COMEFESEIN 160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
EESTEREVGRE DERE BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA | S5 VALSARTAN.E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS I S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


160MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


= da 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS S5 
160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


10-7-2013 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50X1 COMPRESSE 
IN BLISTER MONODOSE PVC/PE/PVDC- 
AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56X1 COMPRESSE 
IN BLISTER MONODOSE PVC/PE/PVDC- 
AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS I S5 


160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98X1 COMPRESSE 
IN BLISTER MONODOSE PVC/PE/PVDC- 
AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


160MG/25MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280X1 COMPRESSE 
IN BLISTER MONODOSE PVC/PE/PVDC- 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS | S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS I S5 


80MG/12,5MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
CONTENITORE PE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI | S5 


80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI | S5 


160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI | S5 


160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI | S5 


320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI I S5 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM | S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM | S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 


AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL - CONFEZIONE 
CALENDARIO 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM | S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL - CONFEZIONE 
CALENDARIO 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL - CONFEZIONE 
CALENDARIO 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM | S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL - CONFEZIONE 
CALENDARIO 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50X1 COMPRESSE 
IN BLISTER MONODOSE PA/AL/PVC-AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56X1 COMPRESSE 
IN BLISTER MONODOSE PA/AL/PVC-AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98X1 COMPRESSE 
IN BLISTER MONODOSE PA/AL/PVC-AL 


Serie generale - n. 160 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVC-AL 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280X1 COMPRESSE 320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
IN BLISTER MONODOSE PA/AL/PVC-AL BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVC-AL BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVC-AL BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVC-AL BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVC-AL BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVC-AL BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVC-AL BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVC-AL BLISTER PA/AL/PVC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVC-AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM | S5 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVC-AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL - CONFEZIONE 
CALENDARIO 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM | S5 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVC-AL - CONFEZIONE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PA/AL/PVC-AL - CONFEZIONE 
CALENDARIO 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


CALENDARIO 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50X1 COMPRESSE IN 
BLISTER MONODOSE PA/AL/PVC-AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 
320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN VALSARTAN:E IDROCLOROTIAZIDE DOROM SS 
BLISTER PVC/PE/PVC-AL - CONFEZIONE 320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
CALENDARIO BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I ‘S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50X1 COMPRESSE IN 
BLISTER MONODOSE PVC/PE/PVC-AL 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56X1 COMPRESSE IN 
BLISTER MONODOSE PA/AL/PVC-AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM | S5 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56X1 COMPRESSE IN 
BLISTER MONODOSE PVC/PE/PVC-AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98X1 COMPRESSE IN 
BLISTER MONODOSE PA/AL/PVC-AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM | S5 


320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280X1 COMPRESSE 
IN BLISTER MONODOSE PA/AL/PVC-AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98X1 COMPRESSE IN 320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
BLISTER MONODOSE PVC/PE/PVC-AL BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 
320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280X1 COMPRESSE 320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
IN BLISTER MONODOSE PVC/PE/PVC- BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 
AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM S5 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM I S5 320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 

320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC-AL 


BLISTER PA/AL/PVC-AL 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG S5 
160MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG S5 
160MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG S5 
160MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 160MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56X1 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98X1 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 


160MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL 


80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280X1 COMPRESSE 
IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG I ‘S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 


160MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL 


160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56X1 COMPRESSE 
IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG | S5 


80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 


160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98X1 COMPRESSE 
IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG | S5 


80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 


160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280X1 COMPRESSE 
IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
80MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA Ii: ‘S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA Il (S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56X1 COMPRESSE 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98X1 COMPRESSE 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN 320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280X1 COMPRESSE 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56X1 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98X1 COMPRESSE IN 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280X1 COMPRESSE 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56X1 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 
320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98X1 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA S5 


320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 


320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280X1 COMPRESSE 
IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS Il /S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN 160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 280 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/AL 

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY I S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY S5 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER AL/AL 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY | S5 VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 50 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/AL BLISTER PVC/PE/PVDC/AL MONODOSE CONFEZIONE 
OSPEDALIERA 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY | S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN VALSARTAN:E IDROCLOROTIAZIDE.TEVA S5 
BLISTER AL/AL 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 1 COMPRESSA IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY I S5 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA SS 
BLISTER AL/AL 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ | S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VALSARTAN'E IDROCL'OROTAZIDE TEVA S5 
BLISTER PVC/PVDC 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 15 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ | S5 
80 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN VALSARTAN:E IDROCLOROTIAZIDE TEVA SS 
BLISTER PVC/PVDC 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ | S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VALSARTAN:E IDROCLOROTAZIDE TEVA SS 
BLISTER PVC/PE/PVDC 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 30 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ | S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA SS 
BLISTER PA/AL/PVC 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ I S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VALSARTAN:E IDROCLOROTIAZIDE TEVA SS 
BLISTER PVC/PVDC 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 60 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ | S5 
320 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA S5 
BLISTER PA/AL/PVC 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ I S5 
320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VALSARTAN:E IDROCL'OROTAZIDE.TEVA S5 
BLISTER PVC/PVDC 160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 90 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ | S5 
320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VALSARTAN:E IDROCLOROTAZIDE TORRENT S5 
BLISTER PA/AL/PVC 320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ | S5 
80 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN MALSARTANE IPDROCLOROTIAZIDE TORRENT SS 
BLISTER PVC/PVDC 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ | S5 
80 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN VALSARTAN:E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT SS 
BLISTER PVC/PE/PVDC 320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ | S5 
80 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT SS 
BLISTER PVC/PE/PVDC 320 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ I S5 
80 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN VALSARTAN.E IDROGLORONAZIDE TORRENT SS 
BLISTER PA/AL/PVC 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ I S5 
80 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT S5 
BLISTER PA/AL/PVC 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ | S5 
160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT SS 
BLISTER PVC/PVDC 320 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ | S5 
160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VALSARTAN:E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT SS 
BLISTER PVC/PE/PVDC 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ I S5 
160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT SS 
BLISTER PA/AL/PVC 80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA | S5 
160 MG/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT SS 
BLISTER PVC/PE/PVDC/AL 160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC 


484 — É 


VASORETIC | S5 
28 cpr 20 mg + 12,5 mg 


infus 30 sacche 250 ml 6% 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT | S5 VASORETIC S5 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC 
VASORETIC S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT | S5 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC VENTMAX S3 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT I S5 sosp'inal;190/erog:200/ meg 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VENTMAX S3 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC soluz nebul 20 fiale 2,5 mg 2 ml 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT | S5 VENTMAX S3 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC soluz nebul 20 fiale 5 mg 2 ml 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TORRENT | S5 VENTOLIN S3 
scir 200 ml 0,024% 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER AL/OPA-AL-PVC VENTOLIN S3 
VALSODIUR | S5 10 fiale EV 100 mcg 5 ml 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL MENTOCA s3 
10 fiale IM 500 mcg 1 ml 
VALSODIUR | S5 s 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN MENTOLIN i 
BLISTER PVC/PVDC/AL DISKUS 60 erog 200 mcg polv inal 
VALSODIUR | S5 VENTOLIN s3 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN sosp inal 200 erog 100 mcg 
BLISTER PVC/PVDC/AL 
VEROXIL S5 
VALSODIUR I S5 DANA 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM14 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL VICKS FLU ACTION Il S6 
VALSODIUR | S5 12 cpr riv 200 mg + 30 mg 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN VISKEN Ill P2 
BLISTER PVC/PVDC/AL 30 cpr 5 mg 
VALSODIUR I S5 VISTAGAN Il P2 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN coll 5 ml 0,5% 
BLISTER PVC/PVDC/AL 
VISTAGAN Ill P2 
VALSODIUR I S5 
coll 5 ml 0,25% 
80 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL VISTAGAN Ill P2 
VALSODIUR | S5 colle io,tee 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN VISTAGAN Ill P2 
BLISTER PVC/PVDC/AL 
60 monodose coll 0,4 ml 0,5% 
VALSODIUR | S5 
VOLULYTE S5 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 COMPRESSE IN Ù " 
BLISTER PVC/PVDC/AL infus 1 sacca 500 ml 6% 
VALSODIUR | S5 VOLULYTE SS 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 56 COMPRESSE IN infus 15 sacche 500 ml 6% 
BLISTER PVC/PVDC/AL 
/ i VOLULYTE S5 
VALSODIUR | S5 infus 20 sacche 500 ml 6% 
160 MG/12.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 98 COMPRESSE IN 
BLISTER PVC/PVDC/AL VOLULYTE S5 
infus 1 fiala 250 ml 6% 
VALSODIUR | S5 
160 MG/25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN VOLULYTE S5 
BLISTER PVC/PVDC/AL infus 10 fiale 250 ml 6% 
VANTAS | S2 VOLULYTE S5 
50MG IMPIANTO 1 IMPIANTO IN FLACONE+1 DISPOSITIVO PER infus 1 fiala 500 ml 6% 
IMPIANTO IN SACCA 
VOLULYTE S5 
VARIQUEL I SS infus 10 fiale 500 ml 6% 
1flaconcino 1 mg + 1 fiala 5mI 
VOLULYTE S5 
VARIQUEL I SS infus 1 sacca 250 ml 6% 
5 flaconcini 1 mg + 5 fiale 5ml 
VOLULYTE S5 
VASORETIG I 55 infus 20 sacche 250 ml 6% 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
VOLULYTE S5 
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100 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 


1 flacone 50 cpr riv 1 mg 
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VOLULYTE | S5 ZAROXOLYN S5 
infus 35 sacche 250 ml 6% 50 cpr 5 mg 
VOLULYTE | S5 ZAROXOLYN S5 
infus 40 sacche 250 ml 6% 50 cpr 10 mg 
VOLUVEN | S5 zeranolo SI 
15 sacche 500 ml 6% 
ZESTORETIC S5 
VOLUVEN I S5 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
10 flaconi infus 250 ml 
ZESTORETIC S5 
VOLUVEN | S5 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
10 flaconi infus 500 ml 
ZESTORETIC S5 
VOLUVEN I S5 42 cpr 20mg+ 12,5mg 
20 sacche infus 500 ml 6% 
zilpaterolo SI 
VOLUVEN | S5 
30 sacche infus 250 ml ZIMOSER s2 
1 fiala SCIM 4UI + 1 fiala 1 ml 
VOLUVEN I S5 
35 sacche infus 250 ml ZINADIUR S5 
14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 
VOLUVEN I S5 
40 sacche infus 250 ml SINABIUR S5 
14 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
VOLUVEN | S5 
10 sacche 250 ml c/sovrasacca ZINADIUR SS 
14 cpr riv 20 mg + 25 mg 
VOLUVEN | S5 
20 sacche 250 ml c/sovrasacca ZINADIUR SS 
28 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 
VOLUVEN | S5 
10 sacche 500 ml c/sovrasacca ZOLADEX se 
DEPOT 1 siringa SC 3,6 mg 
VOLUVEN | S5 
15 sacche 500 ml c/sovrasacca ZOLADEX se 
DEPOT 1 siringa SC 10,8 mg 
VOLUVEN | S5 
40 sacche 250 ml s/sovrasacca ZOMACION se 
3 fiale 10 mg + 3 sir + adatt 
VOLUVEN | S5 
40 sacche 250 ml s/sovrasacca ZOMACTON se 
5 fiala 10 mg + 5 sir + adatt 
VOLUVEN | S5 
25 sacche 250 ml ZOMACTON s2 
1 fiala SC 4 mg + 1 fiala solv 3,5 ml 
vorozolo | S4 
ZOMACTON S2 
WIAL Il S7 1 fiala 10 mg + siringa + conn 
10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE DA 1 
ML ZOMACTON S2 
3 fiale 10 mg + 3 sir + conn 
XALACOM Ill P2 
coll 2,5 ml ZOMACTON S2 
5 fiale 10 mg + 5 sir + conn 
XALACOM Ill P2 
3 monodose coll 2,5 ml ZOMACTON S2 
1 fiala 10 mg + siringa + adatt 
xilometazolina Il S6 
ZONOSTROL S4 
xipamide I SS 100 cpr riv 1 mg 
ZANTIPRIDE | S5 ZONOSTROL s4 
14 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 1 flacone 10 cpr riv 1 mg 
ZANTIPRIDE | S5 ZONOSTROL s4 
28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 1 flacone 20 cpr riv 1 mg 
ZANTIPRIDE | S5 ZONOSTROL s4 
30 cpr riv 30 mg +12,5 mg 1 flacone 28 cpr riv 1 mg 
ZANTIPRIDE | S5 ZONOSTROL s4 
50 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 1 flacone 30 cpr riv 1 mg 
ZANTIPRIDE | S5 ZONOSTROL s4 
56 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 10 cpr riv 1 mg 
ZANTIPRIDE | S5 ZONOSTROL s4 
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ZONOSTROL | S4 


1 flacone 56 cpr riv 1 mg 


ZONOSTROL | S4 


1 flacone 84 cpr riv 1 mg 


ZONOSTROL | S4 


1 flacone 98 cpr riv 1 mg 


ZONOSTROL | S4 


1 flacone 100 cpr riv 1 mg 


ZONOSTROL | S4 
20 cpr riv 1 mg 


ZONOSTROL | S4 
28 cpr riv 1 mg 


ZONOSTROL | S4 
30 cpr riv 1 mg 


ZONOSTROL | S4 
50 cpr riv 1 mg 


ZONOSTROL | S4 
56 cpr riv 1 mg 


ZONOSTROL | S4 
84 cpr riv 1 mg 


ZONOSTROL | S4 
98 cpr riv 1 mg 


ZOPRAZIDE I S5 
14 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 


ZOPRAZIDE | S5 
28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 


ZOPRAZIDE | S5 
30 cpr riv 30 mg +12,5 mg 


ZOPRAZIDE I S5 
50 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 


ZOPRAZIDE | S5 
56 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 


ZOPRAZIDE | S5 
100 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 


ZOPRAZIDE | S5 
90 cpr riv 30 mg +12,5 mg 
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Sezione 5 


PRATICHE e METODI VIETATI IN GARA e FUORI GARA 


Manipolazione del sangue e dei componenti del sangue 


Sono proibiti i seguenti metodi: 


1. La somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo, 
omologo o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine. E proibito l'uso di pratiche 
ipobariche/ipossiche 


2. Potenziamento artificiale dell'assorbimento, del trasporto o del rilascio di ossigeno; 
Ivi compresi: 


Emoglobine modificate 

Poliemoglobine; 

Emoglobine ottenute con tecniche ricombinanti; 

Emoglobine di origine animale 

Emoglobine coniugate; 

Emoglobine microincapsulate; 

Emoglobina destran-benzen-tricarbossilato (Hb-Dex-BTC); 
Emoglobina bis-(3,5 dibromoscalicil) fumarato (alfa, alfa-HB); 
Emoglobina - raffinosio; 


Perfluorocomposti in grado di trasportare ossigeno 

F-Tributilammina; 

Fluosol DA 20 (Perfluorodecalina + perfluorotripropilammina); 

Perfluorodecalina (Flutec PP5); 

Perfluorottil Bromuro (C8F17Br); 

Perfluorodiclorottano (C8F16C12); 

Dodecafluoropentano (DDFP); 

Efaproxiral (RSR13); 

Perfluorocarbossilato stabilizzato con microparticelle di Ag — AgCO2 (CF2)n-CF8 con n = 10-12-14-16. 


Non è vietata la somministrazione di ossigeno supplementare per esigenze di ordine medico. 


3. Qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue con mezzi fisici 
o chimici. 


M2. Manipolazione chimica e fisica 


INTERVENTI SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL SANGUE, DELLE URINE E 
DEI CAMPIONI BIOLOGICI IN GENERE 


È proibita la manipolazione, o tentata manipolazione, per alterare l'autenticità, l'integrità e la conformità dei 
Campioni raccolti in occasione di Controlli Antidoping. 


1. In particolare è proibita la somministrazione per infusione endovenosa di tutte quelle sostanze che siano 
in grado di aumentare la volemia (anche per effetto osmotico), di modificare il pH e/o l'effetto tampone 
del sangue. 
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2. Sono proibite le infusioni e/o le iniezioni endovenose di più di 50 ml per un periodo di 6 ore ad eccezione 
di quelle legittimamente ricevute nel corso di ricoveri in ospedale o di indagini cliniche. 


3. È vietata altresì l'assunzione di tutte le sostanze che possano in qualsiasi modo alterare la normale 
escrezione urinaria di farmaci e/o mascherare l'eventuale assunzione di sostanze proibite per doping. 


4. È proibito l'uso di procedure, metodi e composti che alterano o sono indirizzati ad alterare l'autenticità, 
l'integrità, la validità dei campioni nonché il regolare responso analitico, ivi incluse: 


e l'immissione in vescica attraverso cateterizzazione di "urina pulita", soluzione fisiologica, acqua 
distillata e di ogni qualsiasi altro liquido che possa alterare sia la concentrazione che la 
composizione del campione stesso; 


e l'addizione al campione di qualsiasi solvente, di sostanze ossidanti (come Ipoclorito di Sodio. 
Perossido di Idrogeno) e di sostanze che comunque siano in grado di alterare la composizione 
quali/quantitativa del campione prelevato (come le proteasi) 


Doping Genetico 
Sono proibiti i seguenti metodi, cha hanno la capacità di migliorare la performance atletica: 


1. Il trasferimento di acidi nucleici o sequenze di acido nucleico; 
2. L'utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate; 
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MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: 


— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, 
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ® 06-85082147 


— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suisiti www.ipzs.it 
e www.gazzettaufficiale.it. 


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 


corrispondenza potranno essere inviate a: 


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

Direzione Marketing e Vendite 

Via Salaria, 1027 

00138 Roma 

fax: 06-8508-3466 

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it 
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione edi 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione. 
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DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) 
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) 
CANONE DI ABBONAMENTO 


Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: 
(di cui spese di spedizione € 257,04)* - annuale 438,00 
(di cui spese di spedizione € 128,52)* - semes 239,00 


Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 
(di cui spese di spedizione € 19,29)" - annual 68,00 
(di cui spese di spedizione € 9,64)* - semes 43,00 


Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: 
(di cui spese di spedizione € 41,27)* - annual 168,00 
(di cui spese di spedizione € 20,63)* - semes 91,00 


Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 
(di cui spese di spedizione € 15,31)* - annual 65,00 
(di cui spese di spedizione € 7,65)* - semes 40,00 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 
(di cui spese di spedizione € 50,02)* - annual 16700 
(di cui spese di spedizione € 25,01)" - semes 90,00 
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 383,93)" - annual 819,00 
(di cui spese di spedizione € 191,46)* - semes 431,00 


N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 
Prezzi di vendita: serie generale 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 


I.V.A. 4% a carico dell'Editore 


PARTE | - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI 
(di cui spese di spedizione € 128,06)* - annuale 300,00 
(di cui spese di spedizione € 73,81)* - semestrale 165,00 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE Il 
(di cui spese di spedizione € 39,73)" - annuale 86,00 
(di cui spese di spedizione € 20,77)* - semestrale 55,00 


Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,00 


€ 0,83+ IVA 
Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte Il viene imposta I.V.A. al 21%. it 


RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 


Abbonamento annuo 190,00 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 180,50 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) & 18,00 


I.V.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi 
potranno essere forniti soltanto a pagamento. 


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 
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